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തിരുവനന്തപുരം, 2nd February 2021 
വാല്യം 10 ചൊവ്വ 1196 മകരം 20 നമ്പര്‍ 
Vol. X Thiruvananthapuram, 20th Muketam, 1126 No. 
Tuesda 1942 മാഘം 13 
y 13th Magha 1942 
PART III 
Stores Purchase 
Agriculture Development and Farmers’ Welfare Department 
ദര്‍ഘാസ്‌ പരസ്യം 
നമ്പര്‍ റ്റി. ജി. 11(1)-4077/2020. 2021 ജനുവരി 7. 


കേരള ഗവര്‍ണ്ണര്‍ക്കുവേണ്ടി കൃഷി വകുപ്പ്‌ താഴെ പറയുന്ന കാര്‍ഷിക പമ്പ്‌ സെറ്റുകളും അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും തൃശ്ശൂര്‍, 
മലപ്പുറം, ജില്ലകളിലെ കോള്‍ മേഖലകളിലെ വിവിധ പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക്‌ വിതരണം ചെയ്ത്‌ സ്ഥാപിച്ച്‌ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാക്കി 
കൈമാറുന്നതിന്‌ കാര്‍ഷിക പമ്പ്സെറ്റ്‌ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ അംഗീകൃത ഡീലര്‍മാര്‍ / അംഗീകൃത വിതരണക്കാര്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്നും 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദര്‍ഘാസുകള്‍ (2 കവര്‍ സംവിധാനത്തില്‍) ഇ-ദര്‍ഘാസ്‌ മുഖേന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 


ഇ-ദര്‍ഘാസ്‌ — 2021 കവ൮്൪ 404257 

സാധന സാമ്രഗികളുടെ പേരും എണ്ണവും൦--സബ്മേഴ്‌സിബിള്‍ വെര്‍ട്ടിക്കല്‍ ആക്സിയല്‍ ഫ്‌ളോ പമ്പ്‌ org— 263. 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ afer ₹ 25,000 + ₹ 4,500 GST. 

നിരതദ്രവ്യം ZF 47,72,200. 

ഇ-ദര്‍ഘാസ്‌ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും--6-1-2021, 6.30 മണി. 

ഇ-ദര്‍ഘാസ്‌ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും--8-2-2021, 2 മണി. 


ഇ-ദര്‍ഘാസ്‌ തുറക്കുന്ന തീയതിയും Moawano— 10-2-2021, 2.30 മണി. 
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ദര്‍ഘാസ്‌ ഡോക്യുമെന്റ്‌ ഫീസും MaemM(salyayo 581-യുടെ NEFT പേയ്മെന്റ്‌ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഓണ്‍ലൈനായി 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. മുകളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പമ്പ്‌ സെറ്റുകുടെ സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ വിവരങ്ങള്‍ വെവ്വേറെ 
കവറുകളില്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്‌. പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്‌ , ടെണ്ടര്‍ ഫോറങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചതിന്റെ രസീത്‌, KFC-14, ദര്‍ഘാസ്‌ 
ഫോറത്തില്‍ ആവശുപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ്‌ രേഖകളുടെ സാക്ഷ്യ പ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പുകള്‍ എന്നിവ ഭെണ്ടര്‍ തുറക്കുന്നതിന്‌ 
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തിനു മുമ്പ്‌ ആയി കിട്ടത്തക്കവിധം സ്റ്റേറ്റ്‌ ആധഗിക്കള്‍ച്ചറല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍, കൃഷി 
ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, വികാസ്‌ ഭവന്‍, തിരുവനന്തപുരം-695 033 എന്ന വിലാസത്തില്‍ രജിസ്റ്റേര്‍ഡ്‌/സ്പീഡ്‌ തപാല്‍ മുഖേന 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. തപാലില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന്‌ ഈ ഓഫീസ്‌ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 


നിബന്ധനകള്‍ 


1. ദര്‍ഘാസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങള്‍ കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ഓദ്യോഗിക ടെണ്ടര്‍ വെബ്സൈറ്റായ 
https://etenders.kerala.gov.in—@3 Wlamjo ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. 


2. ഭെണ്ടര്‍ ഫോറവും മറ്റ്‌ രേഖകളും സാധുവായ ഡിജിറ്റല്‍ സിഗേച്ചറില്‍ ഒപ്പുവച്ച്‌ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഓദ്യോഗിക ടെണ്ടര്‍ 
വെബ്സൈറ്റായ https://etenders.kerala.gov.in—@8 കൂടി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. 


3. ഓദ്യോഗിക വെബ്‌ പോര്‍ട്ടലില്‍ ഈ ദര്‍ഘാസിനെപറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതൃകയിലുള്ള BOQ ഫോം മാത്രമേ ദര്‍ഘാസ്‌ 
നടപടികള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ പാടുള്ളു. അല്ലാത്തപക്ഷം ദര്‍ഘാസ്‌ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


4. നിരതദ്രവ്യം, ദര്‍ഘാസ്‌ ഫീസ്‌ എന്നിവ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി മാത്രമേ അടയ്ക്കുവാന്‍ പാടുള്ളു. 


5. ദര്‍ഘാസ്‌ സമര്‍പ്പിക്കുന്നവര്‍ F 200-ന്റെ മുര്രപ്രതത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ നിയമാവലി അനുസരിച്ചുള്ള 
പ്രാഥമിക കരാര്‍ ഉടമ്പടി കൂടി നല്‍കേണ്ടതാണ്‌. പ്രാഥമിക കരാര്‍ ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക ദര്‍ഘാസ്‌ പരസ്യത്തോടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്‌. 


6. ദര്‍ഘാസില്‍ പരസ്ൃപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തീയതിയില്‍ നിശ്ചിതസമയത്ത്‌ ദര്‍ഘാസുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി 
https://etenders.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


7, ടെണ്ടര്‍ ലഭിച്ച വൃക്തി സപ്ലൈ ഓര്‍ഡറില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദിവസത്തിലോ അതിനുമുമ്പോ പമ്പ്‌ സെറ്റും, അനുബന്ധ 
ഘടകങ്ങളും സപ്ലൈ ചെയ്ത്‌ സ്ഥാപിച്ച്‌ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാക്കി കൈമാറേണ്ടതാണ്‌. 


8. ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി ടെണ്ടര്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതില്‍ എന്നെങ്കിലും കാലതാമസമോ മറ്റ്‌ പ്രശ്നങ്ങളോ 
ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്‌ ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 


8. ഈ നിബന്ധനകള്‍ക്ക്‌ പുറമെ കേരള സര്‍ക്കാറിന്റെ സ്റ്റോര്‍ പര്‍ച്ചേസ്‌ മാന്വലില്‍ പ്രതി പാദിച്ചി രിക്കുന്ന എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദര്‍ഘാസിനും ബാധകമാണ്‌. 


No. TGII(1}4077/2020/NS. 6th January 2021. 


Notice inviting e-Tender for the Supply, installation, trial run and commissioning of Submersible Axial Flow pump 
sets in Kole Lands of Thrissur and Malappuram Districts of Kerala with prime mover, delivery line, panel board and all 
other accessories. 


E-tender in two cover system is invited for and on behalf of Governor of Kerala from manufactures or their 
authorized dealers or authorized distributors for the supply, installation, trial run and commissioning of submersible axial 
flow pump sets and all other accessories with the following specification, by the Director of Agriculture, Trivandrum. 


Description of Pumpsets 


Supply, installation, testing, trial run and commissioning of submersible axial flow pumpset with the 
specifications listed below, suitable for handling brackish and silty water with small salt particles, with rpm 960 (Syn) or 
less. The material of construction of the casing, suction bell shall be CIFG 260 with 2% NICI, impeller SS 316, shaft and 
sleeve should be SS 316 and vertical submerged column pipe, and delivery pipe (varies from 2 to 6 m length as per site 
conditions) of SS 304 with 6 mm minimum thickness. A non-corrosive metallic strainer of mesh size not more than 50 mm 
X 50 mm should be fitted at mouth of suction column. Any hanging portion of the delivery pipe should be supported 
with suitable metallic supporting frames. The prime mover for the pump should be 3 phase TEWC squirrel cage 
submersible induction motor suitable for 415 V +/-10%, 50 Hz +/-5% connection with class “F” insulation, cubicle type 
panel board with all necessary protection units and instrumentation. Auto transformer starter of reputed make (SIM 
insertion type, remote control ), MCCB including suitable metering, LED indications, selector switch, single phase and dry: 
running preventer, suitable capacitor etc. wiring and earthing should be as per regulations and specifications of KSEB and 
Electrical Inspectorate. Suitable water proof, copper power cable, about 20.00 m length or as per site requirement. A screen 
with 6 mm GI welded mesh with 50 mm X 50 mm opening size, (about 20 sq m area) framed in GI angles and GI tubes 
shall be fitted at the openings on top and sides of sump to prevent entry of unwanted materials to the pump through 
inflow water. 
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The rate quoted should inclusive all the charges for supply, installation including petty civil works, trial run and 
commissioning, all type of transport and conveyance, loading and unloading charges, GST etc. 





SI. Duty Point Minimum Discharge at Minimum Overall Quantity 
No. Head (m) Duty Point Head (Ips) Efficiency (9%) at (Nos.) 
Duty Point Head 





1 3.00 325 70 15 
2 4.00 250 70 24 
3 5.00 200 70 10 
4 4.00 300 70 4 
5) 3.00 475 70 11 
6 4.00 350 70 29 
7 5.00 2715 70 8 
8 5.00 375 70 3 
9 4.00 475 70 1 
10 4.50 400 70 4 
11 3.00 715 70 26 
12 4.00 575 70 87 
13 5.00 475 70 8 
14 4.50 500 70 7 
15 3.00 925 70 3 
16 4.00 700 70 14 
17 5.00 550 70 6 
18 3.00 1075 70 1 
19 5.00 750 70 1 
20 4.00 1150 70 1 





In accordance with respective specification as shown in the tender documents, the tender is to be submitted as 
e-tenders through https://etenders.kerala.gov.in. Since this is an online process only those bidders who have enrolled in 
the above portal with their on Digital Signature Certificate (DSC) can participate in the tender. E tender document and 
other details can be obtained from the above portal. Details of locations of proposed installation and power availability at 
sites are appended. 


E-Tender No.— 2021 AGRI 404257 
EMD (online payment)}—% 47,72,200 
Tender Fee (online payment GST payment directly to GST Department)—¥% 25,000 + ₹ 4,500 GST. 
Document sale start date and time—6-1-2021, 6.30 p. m. 
Document sale end date and time—8-2-2021, 2 p. m. 
Bid Submission start date and time—6-1-2021, 6.30 p. m. 
Last date and time of receipt of e-tender—8-2-2021, 2 p. m. 
Date and time of opening of technical bid—10-2-2021, 2.30 p. m. 


Date up to which the rate is to remain firm for acceptance—120 days. 
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Performance Security—5S % of quoted amount 
Period of Supply—as detailed in the special conditions clause 18 


Tenders will be opened in the online presence of such bidders or their authorized representatives who have logged 


in at the prescribed time of opening. If the date fixed for opening happens to be a holiday or due to net failure the 


tenders will be opened in the next day at the same time. 


Scanned copy of the preliminary agreement in the prescribed format in Kerala Stamp Paper worth ൪ 200 should be 


submitted online and original to the undersigned before the opening of e-tender. 


The rate should be quoted in Indian Currency only. The rules and regulation prescribed for e-tenders by the 


Govt. of Kerala shall be applicable to this e-tender also. 


10. 


11. 


General Requirements 


The efficiency of the pumping unit supplied shall be as high as practicable, consistent with the best modern 
design. 


The pump set shall be capable of operating in open conditions in the range without being overloaded at any 
point with a margin of at least 10% of power in the motor pump Set over entire operating range. 


The pump set characteristics shall be of stable nature such that the efficiency is fairly steady for the water 
level variations. The maximum efficiency point will be nearer to the duty point and fairly constant for larger 
range on either side. The pump sets should run smoothly over the entire operating range without cavitations 
and vibration. The variation in the efficiencies for any point of operation in the entire operating range should 
be minimum 

The pump set shall be suitable for pumping of raw/ brackish /saline water containing silt, coarse sand and 
gravel/ suspended solids up to 50 mm size. 


The pump set shall be suitable for non-stop condinuous 24 hours operation without interruption. 


The pump set shall be Axial Flow type with fixed blade angle according to the type used. The pump sets 
shall be comprised of suction bell mouth pump casing, impeller and motor on single common shaft, long life 
antifriction bearing (drive and non driving end) oil chamber with mechanical seals etc. 


The pump set casing shall be designed for easy removal of impeller & bearings. 


Impeller /propeller blades shall be made of Stainless Steel with resistance to corrosion. The impeller blades 
shall be hand finished to remove rough spots and excessive irregularities. The rotating parts shall be balanced 
dynamically to eliminate the vibrations as far as practicable. The interior surface and passages shall be 
smoothly finished to obtain the highest efficiency and shall be designed to ensure smooth operation free from 
any cavitations or vibrations. 


The clearance between bell mouth, strainer and sump floor and also nearing walls should be such that vortex 
free operation is obtained. 


Hydrostatic Test/Dynamic Balance Test for Pump Sets 

(a) All pump set casing shall be subjected to hydrostatic test at manufacturer’s works. 

(b) Dynamic balancing test of impellers and impeller shaft shall be arranged at manufacturer’s works. 
Performance Test at Factory for Pump Sets 


(a) All pump set shall be subjected to performance test as per IS 9137 at manufacturer’s work at duty point 


head, minimum and maximum head. 
(b) Performance testing shall include determination of head, discharge, power demand and efficiency. 


(c) The manufacturer shall furnish the facility available, agency and place for conducting above test. 
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12. 


13. 


14. 


൧ OND 


10. 
11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


The supplier shall furnish the following documents 
(a) Final constructional drawings of the pump set. 
(b) Operation, maintenance and spare parts manual for pump set. 
(c) Weight of pump set and required minimum crane capacity. 
(d) Material of casting certificate for pump components 


The pump set manufacturer has to declare the performance parameters separately as Guaranteed Performance 
Parameters. These shall include discharge, pump set efficiency and overall efficiency. 


The manufacturer has to provide technical data as given in declaration of the product offered for the product 
they have quoted. 


Special Conditions 


The basic rate quoted should be inclusive of all charges for supply, installation, trial run, commissioning, 
transportation, handling, all taxes etc., but excluding GST. GST has to be quoted separately in GST Column. 


The firm has to supply the items at the locations specified or as per direction from the undersigned. 


The bidders can quote, for all / any / some of the items as per their choice, but the cost of tender form and 
EMD remains the same. 


The quantity of supply may increase up to 10%, and the successful bidder will be bound to supply the items 
as per the requirement of the Tender Inviting Authority. 


Bidder has to pay the GST portion of cost of tender form directly to GST Department and upload the Chalan 
in the portal and also submit along with the hardcopy of tender documents. 


The Bidder should specify the Make and Model of pump set quoted. 
The Bidder should submit authorized Dealership/ Distribution ship certificate from Manufacturer. 
The supplier should check the pumpsets in the beginning of pumping season. 


The supplier should confirm the repair and service facilities, availability of spare parts etc. of the items 
supplied for a minimum period of ten years. The selected bidder should attend the repairs within 48 hours in 
case of registration of complaints and fault should be rectified within this period. Successful bidders, for 25 or 
more pump sets shall set up service centre, with all equipment and facility for conducting service and repair of 
the pump sets, in Thrissur kole area, within a period of six months from the commissioning of the pump sets. 


Schedules of rates for spare parts and services should be submitted along with the bid documents. 


Training programmes in operation and minor repair should be arranged for selected pump operators and 
Padasekharasamathi members (Three times the number of pump sets supplied) and training programme on 
repair and maintenance should be arranged for selected technical persons (number equal to the number of 
pumpsets supplied) by the supplier at their own cost. 


All pump set shall be subjected to performance test as per IS 9137 at manufacturer’s work for different head, 
discharge and efficiency in presence of tender inviting authority or authorized persons. 


The Tender inviting authority reserves the right to order full quantity of supply to any one bidder or 
distribute the supply to different bidders as per decision of the technical committee constituted for the 


purpose. 


A scanned copy of Preliminary Agreement signed in Kerala Stamp Paper worth ₹ 200 should be uploaded 
along with tender documents. 


The successful tender will have to execute an agreement in Kerala Stamp Paper worth ₹ 200 in prescribed 
form and manner and also to furnish the required security amount @ 5% of total quoted amount within 14 
days of the receipt of selection notice. 


Gaz. No. 5/2021/DTP (Stores Purchase). 
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16. The payment shall be released only after satisfying the quantity, quality and specifications of the items 
supplied and successful commissioning and trail run of the item supplied by the bidder and inspection of the 
technical committee constituted for the same. 


17. Tenders, incomplete in any respect, will be summarily rejected and the decision of the undersigned will be 
final. 


18. 1൩൦ supply and installation should be completed as per the schedule below. Period of supply and installation: 
100 Nos. pumpset in first six month. (ie a firm getting a supply order for 100 Nos. or less pumpsets should 
complete the work within six month). If the firm gets supply order for 100 to 150 Nos. or more pumpsets, it will 
complete the supply and installation of 100 Nos. pumpsets in the first six months and additional 50 Nos. in 
each four months. 


19. Bidders should be prepared to do necessary petty construction works associated with the installation, if any 
required, within the quoted amount. 


20. Bidders are advised to visit the locations of proposed installations, before quoting. 


21. A minimum warranty period of three years is to be assured for the items supplied and the details of AMC, 
thereafter, should be mentioned along with the tender documents (Declaration of the product offered). 


22. All annexure should be duly filled and uploaded with the tender. 
Any legal disputes that may arise in relation to the e-tender and related supply will be restricted to the 
jurisdiction of Trivandrum District Court. 


Communications to be addressed to: 
Director of Agriculture, Directorate of Agriculture 
Development and Farmers Welfare Department, 
Thiruvananthapuram, Kerala Pin-695 033. 


(2) 
നമ്പര്‍ റ്റി. ജി. I(1)-4077(1)/2020. 2021 ജനുവരി 11. 


കേരള ഗവര്‍ണ്ണര്‍ക്കു വേണ്ടി കൃഷി വകുപ്പ്‌ താഴെ പറയുന്ന കാര്‍ഷിക പമ്പ്‌ സെറ്റുകളും അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും 
ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ കുട്ടനാടന്‍ / അപ്പര്‍ കുട്ടനാടന്‍ മേഖലകളിലെ വിവിധ പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക്‌ 
വിതരണം ചെയ്ത്‌ സ്ഥാപിച്ച്‌ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാക്കി കൈമാറുന്നതിന്‌ കാര്‍ഷിക പമ്പ്‌സെറ്റ്‌ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ / അംഗീകൃത 
ഡീലര്‍മാര്‍ / അംഗീകൃ വിതരണക്കാര്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദര്‍ഘാസുകള്‍ (2 കവര്‍ സംവിധാനത്തില്‍?) 
ഇ-ദര്‍ഘാസ്‌ മുഖേന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളൂുന്നു. 


ഇ-ദര്‍ഘാസ്‌ Maue—2021_AGRI_404890_1 


സാധന സാമ്ഗ്രകളുടെ പേരും എണ്ണവും സബ്മേഴ്സിബിള്‍ ആക്സിയല്‍ ഫ്‌ളോ പമ്പ്‌ സെറ്റ്‌--49 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില-- ₹ 25,000 + © 4,500 GST 

നിരതദ്രവ്യം ₹ 5,00,000 

ഇ-ദര്‍ഘാസ്‌ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതിയും MAWaNo—s-1-2021, 6.30 മണി 
ഇ-ദര്‍ഘാസ്‌ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും൦--10-2-2021, 2 മണി. 


ഇ-ദര്‍ഘാസ്‌ തുറക്കുന്ന തീയതിയും Moawano— 12-2-2021, 2.30 മണി. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഡോക്യുമെന്റ്‌ ഫീസും നിരത്ദ്രവൃവും 581-യുടെ NEFT പേയ്മെന്റ്‌ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഓണ്‍ലൈനായി 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. മുകളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പമ്പ്‌ സെറ്റുകുടെ സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ വിവരങ്ങള്‍ വെവ്വേറെ 
കവറുകളില്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്‌. പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്‌ , ടെണ്ടര്‍ ഫോറങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചതിന്റെ രസീത്‌, KFC-14, ദര്‍ഘാസ്‌ 
ഫോറത്തില്‍ ആവശുപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ്‌ രേഖകളുടെ സാക്ഷ്യ പ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പുകള്‍ എന്നിവ ഭെണ്ടര്‍ തുറക്കുന്നതിന്‌ 
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തിനു മുമ്പ്‌ ആയി കിട്ടത്തക്കവിധം സ്റ്റേറ്റ്‌ ആധഗിക്കള്‍ച്ചറല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍, കൃഷി 
ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, വികാസ്‌ ഭവന്‍, തിരുവനന്തപുരം-69ട 033 എന്ന വിലാസത്തില്‍ രജിസ്റ്റേര്‍ഡ്‌/സ്പീഡ്‌ തപാല്‍ മുഖേന 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. തപാലില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന്‌ ഈ ഓഫീസ്‌ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 
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നിബന്ധനകള്‍ 


1. ദര്‍ഘാസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങള്‍ കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ഓദ്യോഗിക ടെണ്ടര്‍ വെബ്സൈറ്റായ 
https://etenders.kerala.gov.in—-@3 WamMjo ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. 


2. ഭെണ്ടര്‍ ഫോറവും മറ്റ്‌ രേഖകളും സാധുവായ ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്േച്ചറില്‍ ഒപ്പുവച്ച്‌ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഓദ്യോഗിക ടെണ്ടര്‍ 
വെബ്സൈറ്റായ https://etenders.kerala.gov.in—-@8 കൂടി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. 


3. ഓദ്യോഗിക വെബ്‌ പോര്‍ട്ടലില്‍ ഈ ദര്‍ഘാസിനെപറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതൃകയിലുള്ള BOQ ഫോം മാത്രമേ ദര്‍ഘാസ്‌ 
നടപടികള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ പാടുള്ളു. അല്ലാത്തപക്ഷം ദര്‍ഘാസ്‌ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


4. നിരതദ്രവ്യം, ദര്‍ഘാസ്‌ ഫീസ്‌ എന്നിവ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി മാത്രമേ അടയ്ക്കുവാന്‍ പാടുള്ളു. 


5. ദര്‍ഘാസ്‌ സമര്‍പ്പിക്കുന്നവര്‍ F 200-ന്റെ മുര്രപ്രതത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ നിയമാവലി അനുസരിച്ചുള്ള 
പ്രാഥമിക കരാര്‍ ഉടമ്പടി കൂടി നല്‍കേണ്ടതാണ്‌. പ്രാഥമിക കരാര്‍ ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക ദര്‍ഘാസ്‌ പരസ്യത്തോടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്‌. 


6. ദര്‍ഘാസില്‍ പരസ്യൃപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തീയതിയില്‍ നിശ്ചിതസമയത്ത്‌ ദര്‍ഘാസുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി 
https://etenders.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


7, ടെണ്ടര്‍ ലഭിച്ച വൃക്തി സപ്ലൈ ഓര്‍ഡറില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദിവസത്തിലോ അതിനുമുമ്പോ പമ്പ്‌ സെറ്റും, അനുബന്ധ 


ഘടകങ്ങളും സപ്ലൈ ചെയ്ത്‌ സ്ഥാപിച്ച്‌ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാക്കി കൈമാറേണ്ടതാണ്‌. 


8. ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി ടെണ്ടര്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതില്‍ എന്നെങ്കിലും കാലതാമസമോ മറ്റ്‌ പ്രശ്നങ്ങളോ 
ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്‌ ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 


8. ഈ നിബന്ധനകള്‍ക്ക്‌ പുറമെ കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്റ്റോര്‍ പര്‍ച്ചേസ്‌ മാന്വലില്‍ പ്രതി പാദിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദര്‍ഘാസിനും ബാധകമാണ്‌. 


No. 11൩477൯൧00. 8th January 2021. 


Notice inviting e-Tender for the Supply, installation, trial run and commissioning of Submersible Axial Flow pump 
sets in Kuttanad Region of Kottayam, Pathanamthitta and Alappuzha District of Kerala with prime mover, delivery line, 
panel board and all other accessories. 


e-tender in two cover system is invited for and on behalf of Governor of Kerala from manufactures or their 
authorized dealers or authorized distributors for the supply, installation, trial run and commissioning of submersible axial 
flow pump sets and all other accessories with the following specification, by the Director of Agriculture, 
Thiruvananthapuram. 


Tender ID—2021 AGRI 404890 1 
Description of Pumpsets 


Supply, installation, testing, trial run and commissioning of submersible axial flow pumpset with the specifications 
listed below, suitable for handling brackish and silty water with small salt particles, with rpm 960 (Syn) or less. The 
material of construction of the casing, suction bell shall be CIFG 260 with 2% NICI, impeller SS 316, shaft and sleeve 
should be SS 316 and vertical submerged column pipe, and delivery pipe (varies from 2 to 6 m length as per site 
conditions) of SS 304 with 6 mm minimum thickness. A non-corrosive metallic strainer of mesh size not more than 50 mm 
X 50 mm should be fitted at mouth of suction column. Any hanging portion of the delivery pipe should be supported 
with suitable metallic supporting frames. The prime mover for the pump should be 3 phase TEWC squirrel cage 
submersible induction motor suitable for 415 V +/-10%, 50 Hz +/-5% connection with class “F” insulation, cubicle type 
panel board with all necessary protection units and instrumentation. Auto transformer starter of reputed make (SIM 
insertion type, remote control), MCCB including suitable metering, LED indications, selector switch, single phase and dry 
running preventer, suitable capacitor etc. wiring and earthing should be as per regulations and specifications of KSEB and 
Electrical Inspectorate. Suitable water proof, copper power cable, about 20.00 m length or as per site requirement. A screen 
with 6 mm GI welded mesh with 50 mm X 50 mm opening size, (about 20 sq m area) framed in GI angles and GI tubes 
shall be fitted at the openings on top and sides of sump to prevent entry of unwanted materials to the pump through 
inflow water. 
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The rate quoted should inclusive all the charges for supply, installation including petty civil works, trial run and 
commissioning, all type of transport and conveyance, loading and unloading charges, GST etc. 





SI. Duty Point Minimum Discharge at Minimum Overall Quantity 
No. Head (m) Duty Point Head (Ips) Efficiency (%) (Nos.) 
Duty Point Head 





I 40 230 70 23 
Il 40 390 70 15 
I 40 450 70 1 
IV 40 370 70 10 





In accordance with respective specification as shown in the tender documents, the tender is to be submitted as 
e-tenders through https://etenders.kerala.gov.in. Since this is an online process only those bidders who have enrolled in 
the above portal with their on Digital Signature Certificate (DSC) can participate in the tender. E-tender document and 
other details can be obtained from the above portal. Details of locations of proposed installation and power availability at 
sites are appended. 


EMD (online payment)—% 5,00,000. 

Tender Fee (online payment. GST payment directly to GST department—% 25,000 + ₹ 4,500 GST 
directly to GST Department) 

Document sale start date and time—8-1-2021, 6.30 p.m. 

Document sale end date and time—8-1-2021, 6.30 p.m. 

Bid Submission start date and time—8-1-2021, 6.30 p.m. 

Last date and time of receipt of e-tender—10-2-2021, 2 p. m. 

Date and time of opening of technical bid—12-2-2021, 2.30 p. m. 

Date up to which the rate is to remain firm for acceptance—120 days. 
Performance Security—5 % of quoted amount 

Period of Supply—as detailed in the special conditions clause No. 18 


Tenders will be opened in the online presence of such bidders or their authorized representatives who have logged 
in at the prescribed time of opening. If the date fixed for opening happens to be a holiday or due to net failure the 
tenders will be opened in the next working day, at the same time. 


Scanned copy of the preliminary agreement in the prescribed format in Kerala Stamp Paper worth = 200 should be 
submitted online and original to the undersigned before the opening of e-tender. 


The rate should be quoted in Indian Currency only. The rules and regulation prescribed for e-tenders by the 
Govt. of Kerala shall be applicable to this e-tender also. 


General Requirements 


1. The efficiency of the pumping unit supplied shall be as high as practicable, consistent with the best modern 
design. 


2. The pump set shall be capable of operating in open conditions in the range without being overloaded at any 
point with a margin of at least 10% of power in the motor pump Set over entire operating range. 


3. The pump set characteristics shall be of stable nature such that the efficiency is fairly steady for the water 
level variations. The maximum efficiency point will be nearer to the duty point and fairly constant for larger 
range on either side. The pump sets should run smoothly over the entire operating range without cavitations 
and vibration. The variation in the efficiencies for any point of operation in the entire operating range should 
be minimum. 
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4, 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


The pump set shall be suitable for pumping of raw/brackish/saline water containing silt, coarse sand and 
gravel/suspended solids upto 50 mm size. 


The Pump set shall be suitable for non-stop continuous 24 hours operation without interruption. 


The pump set shall be Axial Flow type with fixed blade angle according to the type used. The pump sets 
shall be comprised of suction bell mouth pump casing, impeller and motor on single common shaft, long life 
antifriction bearing (drive and non driving end) oil chamber with mechanical seals etc. 


The pump set casing shall be designed for easy removal of impeller & bearings. 


Impeller/propeller blades shall be made of Stainless Steel with resistance to corrosion. The impeller blades 
shall be hand finished to remove rough spots and excessive irregularities. The rotating parts shall be balanced 
dynamically to eliminate the vibrations as far as practicable. The interior surface and passages shall be 
smoothly finished to obtain the highest efficiency and shall be designed to ensure smooth operation free from 
any cavitations or vibrations. 


The clearance between bell mouth, strainer and sump floor and also nearing walls should be such that vortex 
free operation is obtained. 


Hydrostatic Test/Dynamic Balance Test For Pump Sets 

(a) All pump set casing shall be subjected to hydrostatic test at manufacturer’s works. 

(b) Dynamic balancing test of impellers and impeller shaft shall be arranged at manufacturer’s works. 
Performance Test at Factory for Pump Sets 


(a) All pump set shall be subjected to performance test as per IS 9137 at manufacturer’s work at duty point 
head, minimum and maximum head. 


(b) Performance testing shall include determination of head, discharge, power demand and efficiency. 

(c) The manufacturer shall furnish the facility available, agency and place for conducting above test. 
The supplier shall furnish the following documents 

(a) Final constructional drawings of the pump set. 

(b) Operation, maintenance and spare parts manual for pump set. 

(c) Weight of pump set and required minimum crane capacity. 

(d) Material of casting certificate for pump components 


The pump set manufacturer has to declare the performance parameters separately as Guaranteed Performance 
Parameters. These shall include discharge, pump set efficiency and overall efficiency. 


The manufacturer has to provide technical data as given in declaration of the product offered for the product 
they have quoted. 


Special Conditions 


The basic rate quoted should be inclusive of all charges for supply, installation, trial run, commissioning, 
transportation, handling, all taxes etc., but excluding GST. GST has to be quoted separately in GST Column. 


The firm has to supply the items at the locations specified of as per direction from the undersigned. 


The bidders can quote, for all/any/some of the items as per their choice, but the cost of tender form and 
EMD remains the same. 


The successful bidder will be bound to supply the items as per the requirement of the Tender Inviting 
Authority. 


Bidder has to pay the GST portion of cost of tender fee directly to GST Department and upload the Chalan 
in the portal and also submit along with the hardcopy of tender documents. 


Gaz. No. 5/2021/DTP (Stores Purchase). 
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൧ ND 


10. 
11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 
19. 


20. 
21. 


22: 
23. 


The Bidder should specify the Make and Model of pump set quoted. 
The Bidder should submit authorized Dealership/ Distribution ship certificate from Manufacturer. 
The supplier should check the pumpsets at the beginning of pumping season. 


The supplier should confirm the repair and service facilities, availability of spare parts etc. of the items 
supplied for a minimum period of ten years. The selected bidder should attend the repairs within 48 hours in 
case of registration of complaints and fault should be rectified within this period. Successful bidders, for 25 or 
more pump sets shall set up service centre, with all equipment and facility for conducting service and repair of 
the pump sets, in Kuttanadu region, within a period of six months from the commissioning of the pump sets. 


Schedules of rates for spare parts and services should be submitted along with the bid documents. 


Training programmes in operation and minor repair should be arranged for selected pump operators and 
Padasekharasamathi members (Three times the number of pump sets supplied) and training programme on 
repair and maintenance should be arranged for selected technical persons (number equal to the number of 
pumpsets supplied) by the supplier at their own cost. 


All pump set shall be subjected to performance test as per IS 9137 at manufacturer’s work for different head, 
discharge and efficiency in presence of tender inviting authority or authorized persons. 


The Tender inviting Authority reserves the right to order full quantity of supply to any one bidder or 
distribute the supply to different bidders as per decision of the technical committee constituted for the 


purpose. 


A scanned copy of Preliminary Agreement signed in Kerala Stamp Paper worth ₹ 200 should be uploaded 
along with tender documents. 


The successful tender will have to execute an agreement in Kerala Stamp Paper worth ₹ 200 in prescribed 
form and manner and also to furnish the required security amount @ 5% of total quoted amount within 14 
days of the receipt of selection notice. 


The payment shall be released only after satisfying the quantity, quality and specifications of the items 
supplied and successful commissioning and trail run of the item supplied by the bidder and inspection of the 
technical committee constituted for the same. 


Tenders, incomplete in any respect, will be summarily rejected and the decision of the undersigned will be 
final. 


The supply and installation should be completed within 6 months on receipt of the supply order. 


Bidders should be prepared to do necessary petty construction works associated with the installation, if any 
required, within the quoted amount. 


Bidders are advised to visit the locations of proposed installations, before quoting. 


A minimum warranty period of three years is to be assured for the items supplied and the details of AMC, 
thereafter, should be mentioned along with the tender documents (Declaration of the product offered). 


All annexure should be duly filled and uploaded with the tender. 


Any legal disputes that may arise in relation to the e-tender and related supply will be restricted to the 
jurisdiction of Trivandrum District Court. 


Communication to be addressed to: 


Director of Agriculture, Directorate of Agriculture, 
Development and Farmers’ welfare Department, 
Thiruvananthapuram, Kerala, Pin-695 033 


Email id: Saekerala @ gmail.com. 


Directorate of Agriculture, (Sd.) 
Development and Farmers Welfare Department, State Agricultural Engineer. 
Thiruvananthapuram. 
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Animal Husbandry Department 
ദര്‍ഘാസ്‌ പരസ്യം 
(1) 
[നമ്പര്‍ 111 2020-21] 


നമ്പര്‍ MSVH-79/2020. 2021 ജനുവരി 5. 


മള്‍ട്ടി സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റല്‍ 
(കുടപ്പനക്കുന്ന്‌) എന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക്‌ താഴെ പറയുന്ന 
ഫാര്‍മസി കണ്‍സ്യൂമബിള്‍സ്‌ വാങ്ങുന്നതിനായി മുഷ്രവെച്ച 
ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 


അടങ്കല്‍ തുക-* 4,42,662 


ദര്‍ഘാസുകള്‍ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറിന്റെ പുറത്ത്‌ 
“ദര്‍ഘാസ്‌ നമ്പര്‍ 111/2020-21 പര്‍ച്ചേയ്സ്‌ ഓഫ്‌ ഫാര്‍മസി 
കണ്‍സ്യൂമബിള്‍സ്‌'' എന്ന്‌ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതും 9-2-2021 
പകല്‍ 3 മണിയ്ക്കോ, അതിനു മുന്‍പോ, ഡെപ്യ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടര്‍, മള്‍ട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റല്‍, 
കുടപ്പനക്കുന്ന്‌, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, പിന്‍ -69ട 043 
എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. നിശ്ചിത 
തീയതിക്കും സമയത്തിനുശേഷവും ലഭിയ്ക്കുന്ന ദര്‍ഘാസുകള്‍ 


പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ദര്‍ഘാസുകള്‍ 10-2-2021, 
11 മണിയ്ക്ക്‌ ദര്‍ഘാസ്‌ നല്‍കിയിട്ടുള്ളവരുടെയോ, അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ തുറക്കൂന്നതുമാണ്‌. 
9-2-2021 പകല്‍ 2 മണി വരെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, 
മള്‍ട്ടി 


കുടപ്പനക്കുന്ന്‌, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം എന്ന വിലാസത്തില്‍ 


സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റല്‍, 


നിന്നും ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ താഴെ പറയുന്ന നിരക്കില്‍ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില: 


അസ്സല്‍--₹ 900+ GST @ 18% 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്‌ 500+ GST @ 18% 
തപാല്‍ വഴി 1,000 + GST @ 18% 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായിട്ടോ, 


മണിയോര്‍ഡര്‍ ആയിട്ടോ മാതമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂു. 


ചെക്ക്‌, (WIAHD, സ്റ്റാമ്പ്‌, പോസ്റ്റല്‍ ഓര്‍ഡറുകള്‍ തുടങ്ങിയവ 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലു. 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ അടച്ചുകഴിഞ്ഞ വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ 
ആഫീസ്‌ സമയത്തിനുള്ളില്‍ (11 മണി മുതല്‍ 3 മണി 
വരെ) നേരിട്ട്‌ അന്വേഷിച്ചാല്‍ അറിയാവുന്നതാണ്‌. പ്രത്യകം 
കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ ദര്‍ഘാസുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായോ 
ഭാഗികമായോ നിരസിക്കുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള 
അധികാരം മള്‍ട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റല്‍ 
ഡയറക്ടറില്‍ 


ഡെപ്യൂട്ടി നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


ഫോണ്‍ 0471 2733344. 
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[No. 111/2020-21] 


No. MSVH/79/2020. Sth January 2021. 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Following Pharmacy Consumables, for Multi 
Speciality Veterinary Hospital, Kudappanakkunnu. 


PAC—% 4,42,662 


The tender should be superscribed “Tender 
No. 111/2020-21 Purchase of Pharmacy Consumables and 
should be addressed to the Deputy Director Multi 
Speciality Veterinary Hospital, Kudappanakkunnu, 
Thiruvananthapuram, Kerala, Pin-695 043. Last date for the 
receipt of the tender is 9-2-2021 at 3 PM. Late tenders 
will not be accepted. The tenders will be opened on 
10-2-2021 at 11 a.m. in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives. 


Intending tenderers may apply to the Deputy 
Director, Multi Speciality Veterinary Hospital, 
Kudappanakkunnu, Thiruvananthapuram, Kerala, 
Pin-695 043 for obtaining the prescribed tender form on 
which the tender should be submitted. Application for the 
tender form should be accompanied by a cash remittance 
of %900 and GST @ 18% which is the price fixed for a 
set of tender form and which is not refundable. The 
tender forms are not transferable. Sale of the tender forms 
will be closed at 2 p. m. on 9-2-2021. Those who have 
wish to get tender form by post may send ₹ 1,000 and 
GST @ 18% by Money Order which includes cost, taxes, 
postal charges etc. Cheques, Postal Stamps, Demand 
Drafts etc. will not be accepted towards the cost of 
tender forms. The forms will not send by V. P. P. Duplicate 
forms if required will be issued at 500 and GST @ 18% 
extra per copy. 


Further details if any can be had from this office on 
all working days during office hours. 











SI. No. Name of items Quantity 

(1) (2) (3) 

1 Insulin Syringe 1 ml (U 40) 3000 
2 Disposable Syringe 2.5 ml 6000 
3 Disposable Syringe 5 ml 6000 
4 Disposable Syringe 10 ml 2500 
5 Disposable Syringe 20 ml 500 
6 Disposable Syringe 50 ml 100 
7 Infusion set 1200 
8 scalp vein set 20x 3/4 8000 
9 scalp vein set 22 7000 
10 scalp vein set 23 7000 
11 scalp vein set 24 5000 
12 Detol Antiseptic liquid 250 ml 30 
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(1) (2) (3) 
13 hand rub 117 ol) 
14 Absorbent cotton 0 
15 Examination gloves 6000 
16 V/V Canula 24 600 
17 Polyethylene bar code printed 600 
bags 19” x 22” red 
18 Polyethylene bar code printed 600 
bags 19” x 22” Yellow 
19 Polyethylene bar code printed 3 
bags 19” x 22” Black (in kgs) 
20 Savlon Anticeptic Liquid 500 ml 80 
21 Bactlon anticeptic liquid 250 ml 20 
22 Hydrogen peroxide 500 ml 100 
23 Face mask 1000 
24 Surgical Cap 1000 
25 Muzzl basket type with webbing 3 


fastners 1 set 





(2) 
[നമ്പര്‍ TV /2020-21] 


നമ്പര്‍ MSVH-s80/2020. 2021 ജനുവരി 5. 


മള്‍ട്ടി സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റല്‍ 
(കുടപ്പനക്കുന്ന്‌) എന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക്‌ താഴെ പറയുന്ന 
ലാബ്‌ കണ്‍സ്യൂുമബിള്‍സ്‌ (EXIGO BC Analyzer) വാങ്ങുന്നതി 
നായി മുദ്രവെച്ച ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 


അടങ്കല്‍ തുക-* 2,34,048 


ദര്‍ഘാസുകള്‍ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറിന്റെ പുറത്ത്‌ 
“ദര്‍ഘാസ്‌ നമ്പര്‍ IV/2020-21 പര്‍ച്ചേയ്സ്‌ ഓഫ്‌ 
ലാബ്‌ കണ്‍സ്യയൂമബിള്‍സ്‌ (EXIGO BC Analyzer) ” എന്ന്‌ 
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതും 9-2-2021 പകല്‍ 3 മണിയ്ക്കോ, 
അതിനു മുന്‍പോ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, മള്‍ട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി 
വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിററല്‍, കുടപ്പനക്കുന്ന്‌, തിരുവനന്തപുരം, 
കേരളം, പിന്‍ -695 043 എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കേണ്ടതും 
ആകുന്നു. നിശ്ചിത തീയതിക്കും സമയത്തിനുശേഷവും 
ലഭിയ്ക്കുന്ന ദര്‍ഘാസുകള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ദര്‍ഘാസുകള്‍ 
10-2-2021, 1 മണിയ്ക്ക്‌ ദര്‍ഘാസ്‌ നല്‍കിയിട്ടുള്ളവരുടെയോ, 
അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധൃത്തില്‍ തുറക്കുന്ന 
തുമാണ്‌. 9-2-2021 പകല്‍ 2 മണി വരെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, 
മള്‍ട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റല്‍, 
കുടപ്പനക്കുന്ന്‌, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം എന്ന വിലാസത്തില്‍ 
നിന്നും ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ താഴെ പറയുന്ന നിരക്കില്‍ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില: 


അസ്സല്‍--₹ 500+ GST @ 18% 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്‌ 300+ GST @ 18% 


തപാല്‍ ast-< 600 + GST @ 18% 
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ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായിട്ടോ, 


മണിയോര്‍ഡര്‍ ആയിട്ടോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂു. 


ചെക്ക്‌, (ഡ്രാഫ്റ്റ്‌, സ്റ്റാമ്പ്‌, പോസ്റ്റല്‍ ഓര്‍ഡറുകള്‍ തുടങ്ങിയവ 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ അടച്ചുകഴിഞ്ഞ വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ 
ആഫീസ്‌ സമയത്തിനുള്ളില്‍ (11 മണി മുതല്‍ 3 മണി 
വരെ) നേരിട്ട്‌ അന്വേഷിച്ചാല്‍ അറിയാവുന്നതാണ്‌. പ്രത്യേകം 
കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ ദര്‍ഘാസുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായോ 
ഭാഗികമായോ നിരസിക്കുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള 
അധികാരം മള്‍ട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റല്‍ 


OWLS] ഡയറക്ടറില്‍ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


[ No. 17൧20021 


No. MS VH/80/2020. 


Sealed competitive tenders are invited for the 


Sth January 2021. 


purchase of Following Laboratory Consumable for Exigo 
BC Analyer. 


PAC—% 2,34,048 


The tender should be superscribed “Tender 
No. 17/2020-21 Purchase of Laboratory Consumables for 
EXIGO BC Analyzer and should be addressed to the 
Deputy Director Multi Speciality Veterinary Hospital, 
Kudappanakkunnu, Thiruvananthapuram, Kerala, 
Pin-695 043. Last date for the receipt of the tender is 
9-2-2021 at 3 P.M. Late tenders will not be accepted. The 
tenders will be opened on 10-2-2021 at 1 p.m. in the 
presence of the their authorized 


tenderers or 


representatives. 


Intending tenderers may apply to the Deputy 
Director, Multi Speciality Veterinary 
Kudappanakkunnu, 


Hospital, 
Thiruvananthapuram, Kerala, 
Pin-695 043 for obtaining the prescribed tender form on 
which the tender should be submitted. Application for the 
tender form should be accompanied by a cash remittance 
of ₹ 500 and GST @ 18% which is the price fixed for a 
set of tender form and which is not refundable. The 
tender forms are not transferable. Sale of the tender forms 
will be closed at 2 p. m. on 9-2-2021. Those who have 
wish to get tender form by post may send ₹ 600 and 
GST @ 18% by Money Order which includes cost, taxes, 
postal charges etc. Cheques, Postal Stamps, Demand 
Drafts etc. will not be accepted towards the cost of 
tender forms. The forms will not send by V. P. P. Duplicate 
forms if required will be issued at 300 and GST @ 18% 
extra per copy. 


Further details if any can be had from this office on 
all working days during office hours. 


2nd Fes. 2021] 
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SL. No. Name of items Quantity 

(1) (2) GB) 

1  EXIGO System Cleaner RFID 1.9 Ltr 6 
(1504503) 

2 EXIGO Diluent 10 Lts RFID 6 
(1504504) 

3 EXIGO Lyse RFID 1.9 Ltr 6 
(1504500) 

4 EXIGO EOS Reagent RFID 1.9 Ltr 3 
(1504502) 

5 303508 Total Protein 2 
2x500 ml + CAL LB 

6 301208 Albumin 20071 +Cal Lb 2 

7 30150 Bilirubin Direct DDMSO 2 
Clorimetric 2x 125ml-LB 

8  30243/S2 GOT (AST) LQ 80+20 ML-LB 4 

9 = 30253/S2 GOT (ALT) LQ 80+20 MI-LB 4 

10 301332 ALP 80+20 MI-LB 2 

11 = 30375/S2 Urea-UV/GLDH LQ 4 
80+204+CAL-LB 

12 30210 Creatinine JAFFE COLORIMET- 4 
RIC Kinetic 2x125 ML-LB 

13 30155 Bilirubin Total DMSO 2 
Colorimetric 2x125 ML-LB 

Special Conditions 
1 All offers should be fresh and ready stock with 


original specification. 


The supply should be completed within three weeks 
from the date of placing supply order. 


The rates quoted should be FOR Destination, 
freight prepaid in full inclusive of all taxes and 


duties. 


The rates should be quoted in Indian rupees and 


payment will also be in Indian Rupees. 


The firm have to execute an agreement in KSP 
worth of 200 and furnish 5% of the total cost as 
Security Deposit. 


The tender should be accompanied by EMD of 1% 
of the total amount quoted and preliminary 
agreeement in KSP worth of ₹ 200. 


Gaz. No. 5/2021/DTP (Stores Purchase). 
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7 The Deputy Director Multi Speciality Veterinary 
Hospital, Kudappanakunnu reserves the right to 
delete any special conditions concerned with this 
without assigning any reason thereof. 


8 The Deputy Director Multi Speciality Veterinary 
Hospital, Kudappanakunnu also reserves the right 
to place the final Supply Order at reduced or 
enhanced quantites against each or any item at the 
rates quoted by the tenderers depending upon 
availity of fund and receipt of purchase sanction 
for the same. 


Multi Speciality Veterinary Hospital, 
Kudappanakkunnu, Tvpm. 


(Sd) 
Deputy Director. 





Collegiate Education Department 


ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്‌ 


(1) 
[നമ്പര്‍ 5/2020-21] 


നമ്പര്‍ എ6/85/2021/ജി.സി.ഡബ്ള്യു.ടി. 2021 ജനുവരി 8. 


2020-2021 വര്‍ഷത്തേക്ക്‌ 2202-03-103-76-00-34 Development 
of Libraries, Laborateries and Furniture-Plan 2020-2021 
ഫണ്ടില്‍ നിന്നും “കെമിസ്ട്രി ലാബിലേയ്ക്ക്‌ ഉപകരണങ്ങള്‍” 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്‌ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്നും 
ALS ചെയ്ത ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 


അടങ്കല്‍ തുക-$ 4,19,050. 


ദര്‍ഘാസ്‌ അടക്കം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറിനു മുകളില്‍ 
കെമിസ്ടി വിഭാഗത്തിലേക്ക്‌ ലാബ്‌ ഉപകരണങ്ങള്‍ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദര്‍ഘാസ്‌ എന്ന്‌ രേഖപ്പെടു 
ത്തേണ്ടതും പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ വനിതാ കോളേജ്‌, 
തിരുവനന്തപുരം-69ട 014 എന്ന വിലാസത്തില്‍ എത്തിക്കേണ്ട 
തുമാണ്‌. ടെണ്ടറുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
8-2-2021, 11.30 മണി. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ ലഭിക്കുന്ന 
ദര്‍ഘാസുകള്‍ അവ സമര്‍പ്പിച്ചവരുടെയോ അവര്‍ നിശ്ചയിക്കുന്ന 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്കു 
ശേഷം 2.30 മണിക്ക്‌ തുറക്കൂന്നതായിരിക്കും. നിശ്ചിത 
തീയതിക്കും സമയത്തിനുംശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദര്‍ഘാസുകള്‍ 
യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളുടെ 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. ദര്‍ഘാസുകള്‍ 
TZ 1,456 (₹ 1,300--12% GST) എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസവും 
രാവിലെ 8.30 മണി മൂതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക്‌ 12.30 വരെ ഓഫീസില്‍ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. ദര്‍ഘാസിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്‌ പ്രതി 
ഓരോന്നും F 800 ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. ദര്‍ഘാസുകള്‍ തപാലില്‍ 
ആവശുമുള്ളവര്‍ ദര്‍ഘാസിന്റെ വിലയും വില്‍പ്പന നികുതിയും 


രജിസ്റ്റേഡ്‌ പോസ്റ്റായി അയയ്ക്കുന്നതിന്‌ ₹ 40 ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 


പട്ടിക 


തുക മണിയോര്‍ഡറായി അയച്ചുതരേണ്ടതും കവറില്‍ സ്വന്തം 
മേല്‍വിലാസമെഴുതി അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്‌. ചെക്ക്‌, പോസ്റ്റല്‍ 
ഓര്‍ഡര്‍ മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
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ദര്‍ഘാസില്‍ കാണിക്കുന്ന നിരക്കുകള്‍ക്ക്‌ 2021 മാര്‍ച്ച്‌ 
വരെ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്‌. ടെണ്ടര്‍ ഫോമിന്റെ 8-90 
പേജില്‍ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള കരാര്‍ ₹ 200-ന്റെ 
മുശ്രപ്രതത്തില്‍ ദര്‍ഘാസിനൊലപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ട 
താണ്‌. ദര്‍ഘാസുകളോടൊപ്പം നിരത്ദ്രവയ ഇനത്തില്‍ ടെണ്ടര്‍ 
ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1% തുക (മിനിമം ₹ 1,500) പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍, 
സര്‍ക്കാര്‍ വനിതാ കോളേജ്‌, തിരൂവനന്തപൂരം-14 എന്ന പേരില്‍ 
ഡിമാന്റ്‌ (ഡാഫ്റ്റ്‌ എടുത്ത്‌ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. 
ഇ.എം.ഡി./ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ്‌ എന്നിവ നല്‍കുന്നതില്‍ 
നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സ്റ്റോര്‍ പര്‍ച്ചേസ്‌ 
ഡിപ്പാര്‍ട്ടു മെന്നു കളില്‍ നിന്നും നല്‍കിയിട്ടുള്ള പുതുക്കിയ 
രജിസ്ട്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ്‌ 
സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്‌. ദര്‍ഘാസുകള്‍ 5-2-2021 രാവിലെ 
11.30 വരെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്‌. ദര്‍ഘാസുകള്‍ കാരണം 
കാണിക്കാതെ നിരസിക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രിന്‍സിപ്പാളില്‍ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. ടെണ്ടര്‍ ചെയ്യുന്ന ആകെ തുക 
എഴുതിയിരിക്കണം. 


സൂചന: ഉപകരണങ്ങളുടെ വിലയെഴുതുമ്പോള്‍ അത്‌ 
നികൂതിയടക്കമുള്ളതായിരിക്കണം. സാധനങ്ങള്‍ 
സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ പ്രകാരമുള്ള തായിരിക്കണം. 
ആകെ ടെണ്ടര്‍ തുകയില്‍ അധികരിക്കാന്‍ 
പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. 


[No. 5/2020-2021 /GCW] 
No. A6/85/2021/GCWT. Sth January 2021. 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Lab Equipments to Chemistry Department-2202-03-103- 
76-00 34-Development of Libraries, Laboratories and 
Furniture-Plan 2020-2021. 


PAC—% 4,19,050 


The envelopes containing the tender should bear the 
superscription Tender for the supply of “Lab equipments 
to Chemistry Department ” and should be addressed to 
the Principal, Government College for Women, Vazhuthakkad, 
Thiruvananthapuram- 14. 


Last date for the receipt of tenders will be 8-2-2021, 
11.30 am. Late tenders will not be accepted. The tenders 
will be opened at 2 p. m. on 8-2-2021 in the presence of 
such of the tenderers or their authorised representatives 
who may present at that time. 


Intending tenderers may, on application to the 
Principal, Govt, College for Women, Vazhuthakkad, 
Thiruvananthapuram obtain the requisite tender forms on 
which tenders should be submitted, Application for the 
tender form should be accompanied by a cash remittance 
= 1,456 ൪ 1,300 + 12% GST) which is price fixed for a form/ 
set of form and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable. Sale 
of tender forms will be closed at 11 a. m. on 5-2-2021. 
Cheques, postage stamps, etc., will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the forms be sent per 
V. P. 2 Duplicate tender forms, if required will be issued at 
= 800 per copy. 
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The Earnest Money Deposit @ 1% of the total 
amount tendered for subject to a minimum of 
= 1,500 and should be accompanied by Demand Draft 
in favour of the Principal, Government College for Women, 
Thiruvananthapuram or fixed deposit receipts. The 
tenderers who are eligible for exemption from payment of 
EMD/Security Deposit should enclose a copy of the latest 
certificate in support of the name issued by Government of 
Kerala Store Purchase Department Dus & D etc. 
Otherwise the tender will be summarisly rejected. The right 
to accept or reject the tender without assigning any 
reason thereof is vested with the undersigned. Total 
tendered amount must be specified clearly in the tender. 


NB:—The price to be quoted in the tender must be 
inclusive of all taxes. 


(2) 
[നമ്പര്‍ 6/2020-21] 
നമ്പര്‍ age /2079/2020/GCWT (1) 


2021 ജനുവരി 9. 


(02) 
Assistance to DCE for conduct of sports plan 
2020-2021 ഫണ്ടില്‍ നിന്നും ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യുക്കേഷന്‍ 


2020-2021വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക്‌ 2204-00-104-29 


വിഭാഗത്തിലേക്ക്‌ സ്‌പോര്‍ട്‌സ്‌ ഉപകരണങ്ങള്‍ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്‌ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്നും 
മുദ്ര ചെയ്ത ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 


അടങ്കല്‍ തുക-*്‌ 2,50,000. 


ദര്‍ഘാസ്‌ അടക്കം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറിനു മുകളില്‍ 
ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ വിഭാഗത്തിലേക്ക്‌ സ്പോര്‍ട്സ്‌ 
ഉപകരണങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദര്‍ഘാസ്‌ എന്ന്‌ 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും (പിന്‍സിപ്പാള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ വനിതാ 
കോളേജ്‌, തിരുവനന്തപുരം-695 014 എന്ന വിലാസത്തില്‍ 
എത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്‌. ടെണ്ടറുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതി 9-2-2021, 11 മണി. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ 
ലഭിക്കുന്ന ദര്‍ഘാസുകള്‍ അവ സമര്‍പ്പിച്ചവരുടെയോ 
അവര്‍ നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധൃത്തില്‍ 
അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണിക്ക്‌ തുറക്കുന്നതാ 
യിരിക്കും. നിശ്ചിത തീയതിക്കും സമയത്തിനും ശേഷം 
ലഭിക്കുന്ന ദര്‍ഘാസുകള്‍ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പട്ടിക 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. ദര്‍ഘാസുകള്‍ 
ZT 896 (൪ 800+12% GST) എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസവും 
രാവിലെ 8.30 മണി മൂതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക്‌ 12.30 വരെ ഓഫീസില്‍ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. ദര്‍ഘാസിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്‌ പ്രതി 
ഓരോന്നും ₹ 448 ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. ദര്‍ഘാസുകള്‍ തപാലില്‍ 
ആവശുമുള്ളവര്‍ ദര്‍ഘാസിന്റെ വിലയും വില്‍പ്പന നികുതിയും 
രജിസ്റ്റേര്‍ഡ്‌ പോസ്റ്റായി അയയ്ക്കുന്നതിന്‌ ₹ 40 ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 
തുക മണിയോര്‍ഡറായി അയച്ചുതരേണ്ടതും കവറില്‍ സ്വന്തം 
മേല്‍വിലാസമെഴുതി അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്‌. ചെക്ക്‌, പോസ്റ്റല്‍ 


ഓര്‍ഡര്‍ മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


2nd Fes. 2021] 
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ദര്‍ഘാസില്‍ കാണിക്കുന്ന നിരക്കുകള്‍ക്ക്‌ 2021 മാര്‍ച്ച്‌ 
31 വരെ പ്രാബലുൃമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്‌. ടെണ്ടര്‍ ഫോമിന്റെ 
8-90 പേജില്‍ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള കരാര്‍ ₹ 200-ന്റെ 
മുശ്രപ്രതത്തില്‍ ദര്‍ഘാസിനൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ട 
താണ്‌. ദര്‍ഘാസുകളോടൊപ്പം MOM BA, ഇനത്തില്‍ ടെണ്ടര്‍ 
ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1% തുക (മിനിമം ₹ 1,500) പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍, 
സര്‍ക്കാര്‍ വനിതാ കോളേജ്‌, തിരുവനന്തപുരം -14 എന്ന 
പേരില്‍ ഡിമാന്റ്‌ (ഡാഫ്റ്റ്‌ എടുത്ത്‌ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. 
ഇ.എം.ഡി./സെക്ൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ്‌ എന്നിവ നല്‍കുന്നതില്‍ 
നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സ്റ്റോര്‍ പര്‍ച്ചേസ്‌ 
ഡിപ്പാര്‍ട്ടു മെന്നു കളില്‍ നിന്നും നല്‍കിയിട്ടുള്ള പുതുക്കിയ 
രജിസ്ട്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ്‌ 
സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്‌. ദര്‍ഘാസുകള്‍ 8-2-2021 രാവിലെ 
11.30 വരെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്‌. ദര്‍ഘാസുകള്‍ കാരണം 
കാണിക്കാതെ നിരസിക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രിന്‍സിപ്പാളില്‍ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. ടെണ്ടര്‍ ചെയ്യുന്ന ആകെ തുക 
എഴുതിയിരിക്കണം. 


സൂചന: ഉപകരണങ്ങളുടെ വിലയെഴുതു മ്പോള്‍ അത്‌ 
നികൂതിയടക്കമുള്ളതായിരിക്കണം. 
സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ പ്രകാരമുള്ള തായിരിക്കണം. 
ആകെ ടെണ്ടര്‍ തുകയില്‍ അധികരിക്കാന്‍ 
പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. 


സാധനങ്ങള്‍ 


[No. 6/2020-2021 /GCW] 
No. A6/2079/2021/GCWT (1). Oth January 2021. 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Sports Equipments to Physical Education Department. 


The envelopes containing the tender should bear the 
superscription Tender for the supply of “Sports 
Equipments” and should be addressed to the Principal, 
Government College for Women, Vazhuthakkad, 
Thiruvananthapuram- 14. 


Last date for the receipt of tenders will be 9-2-2021, 
11 am. Late tenders will not be accepted. The tenders will 
be opened at 2 p. m. on 9-2-2021 in the presence of such 
of the tenderers or their authorised representatives who 
may present at that time. 


Intending tenders may, on application to the 
(H. E. Designation of the purchasing Officer) Principal, 
Govt, College for Women, Vazhuthakkad, 
Thiruvananthapuram obtain the requisite tender forms on 
which tenders should be submitted, Application for the 
tender form should be accompanied by a cash remittance 
= 896 ൪ 800 + 12% GST) which is price fixed for a form/ 
set of form and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable. Sale 
of tender forms will be closed at 11 a. m. on 8-2-2021. 
Cheques, postage stamps, etc., will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the forms be sent per 
V. P. 2 Duplicate tender forms, if required will be issued at 
= 448 (400+ 12% GST) per copy. 
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The Earnest Money Deposit @ 1% of the total 
amount tendered for subject to a minimum of 
= 1,500 and should be accompanied by Demand Draft 
in favour of the Principal, Government College for Women, 
Thiruvananthapuram or fixed deposit receipts. The 
tenderers who are eligible for exemption from payment of 
EMD/Security Deposit should enclose a copy of the latest 
Certificate in support of the name issued by Government 
of Kerala Store Purchase Department Dus & D etc. 
Otherwise the tender will be summarily rejected. The right 
to accept or reject the tender without assigning any 
reason thereof is vested with the undersigned. Total 
tendered amount must be specified clearly in the tender. 


NB:—The price to be quoted in the tender must be 
inclusive of all taxes. 


Government College for Women, (Sd.) 


Thiruvananthapuram. Principal. 


ലഘൂ ദര്‍ഘാസ്‌ പരസ്യം 





[നമ്പര്‍ 01/2020-21/Plan/GCA] 


നമ്പര്‍ ബി3-1346/2020-21/ജി.സി.എ. 2021 ജനുവരി 8. 


2020-21 വര്‍ഷത്തേക്ക്‌ ആറ്റിങ്ങല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ 
കോളേജില്‍ ലാബ്‌ ഉപകരണങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 
മൂര്രദവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു. ദര്‍ഘാസുകളില്‍ വിജയിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ 
ഒരുമാസത്തിനകം സാധനങ്ങള്‍ സപ്ലൈ ഓര്‍ഡറിലെ 


വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക്‌ വിധേയമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്‌. 
അടങ്കല്‍ തുക-* 2,73,430. 


“പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ കോളേജ്‌, ആറ്റിങ്ങല്‍, എന്ന 


വിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കേണ്ട ദര്‍ഘാസുകളടങ്ങിയ 
കവ റിനുമുകളില്‍ “ആറ്റിങ്ങല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കോളേജില്‍ 
ലാബൂപകരണങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദര്‍ഘാസ്‌ 
2020-27” എന്ന്‌ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്‌. വൈകി 
ലഭിക്കുന്ന ദര്‍ഘാസുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദര്‍ഘാസുകള്‍ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 10-2-2021 ഉച്ചയ്ക്ക്‌ 
2.30 മണിവരെയാണ്‌. ദര്‍ഘാസുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള 
വരുടേയോ അവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ 10-2-2021 ഉച്ചയ്ക്ക്‌ 3 മണിക്ക്‌ ദര്‍ഘാസുകള്‍ 


തുറക്കുന്നതാണ്‌. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോമുകളുടെ വില്‍പ്പന 10-2-2021 ഉച്ചയ്ക്ക്‌ 
2 മണി വരെ ആയിരിക്കും. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോമുകളുടെ വില 
ഭ്‌ 672 (600+12% of 600) ആണ്‌. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോമുകള്‍ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാന്‍ പാടില്ല, ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോമിന്റെ വിലയായി 


ചെക്ക്‌, ഡിമാന്റ്‌ ഡാഫ്റ്റ്‌, സ്റ്റാമ്പ്‌ മുതലായവ 


സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്‌ ടെണ്ടര്‍ ഫോമുകളുടെ വില ഒരു 


കോപ്പിയ്ക്ക്‌ ₹ 336 ആണ്‌ (ജി.എസ്‌.ടി. ഉള്‍പ്പെടെ) 
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ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോമിനോടൊപ്പം z 200-ന്റെ മുദ്രപ്പ്രതത്തില്‍ 
കരാറും ആകെ വിലയുടെ ഒരുശതമാനം നിരത്ദ്രവ്യവും 
(പിന്‍സിപ്പാളിന്റെ പേരില്‍ ഡിമാന്റ്‌ രഡാഫ്റ്റ്‌ എടുത്തത്‌ 
കുറഞ്ഞത്‌ ₹ 1,500) ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌. ദര്‍ഘാസുകള്‍ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ നിരസിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം 
(്രിന്‍സിപ്പാളില്‍ നിഷിപ്തമായിരിക്കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ 
(പവൃത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ കോളേജാഫീസില്‍ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. 


[No. 1/2020-21/PLAN/GCA] 


No. B3-1346/2020-21/GCA. Sth January 2021. 


Sealed tenders are invited for the supply of Lab 
Equipments for Physics Department of the Government 
College, Attingal. The list of items to be supplied will be 
available along with the tender forms. The successful 
tenderers should deliver the items within one month from 
the date of supply order and as per the conditions 
specified there in. 


PAC—% 2,73,430. 


The envelopes containing the tender should bear the 
superscription “Supply of Lab Equipments to the Physics 
Department of Government College, Attingal under Plan 
Fund 2020-2021” and should be addressed to “The 
Principal, Government College, Attingal, Pin-695 101”. Last 
date for receipt of tenders will be at 2.30 p. m. on 
10-2-2021. Late tenders will not be accepted. The tenders 
will opened at 3 p.m. on 10-2-2021 in the presence of such 
of tenderers or their authorized representatives who may 
be present at that time. Intending tenderers may, on 
application to “The Principal, Government College, 
Attingal” obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted. Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 
672 (600 + 12% of 600) which is the price fixed for a 
form/set of forms and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable. Sale 
of tender forms will closed at 2 p. m. on 10-2-2021. 
Cheques, Postage Stamps etc. will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the forms be sent per 
V. P. P. Duplicate tender forms, if required will be issued 
at € 336 (including GST) per copy. 


All the tenderers should execute an agreement in 
Kerala Stamp Paper worth ₹ 200 while submitting tender 
form (vide Page No. 6 of the tender form). The Earnest 
Money Deposit (EMD) is required @ 1% of the total 
cost of the materials quoted in tenders and should be 
remitted by Demand Draft or Fixed Deposit Receipts 
subject to the minimum of ₹ 1,500. The tenderers who are 
eligible for exemption from payment of EMD should 
enclose copy of the latest certificate of Registration 
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issued by Store Purchase Department, Government of 
Kerala. Otherwise the tender will be summarily rejected. 
The right to accept or reject the tender without assigning 
any reason thereof is vested with the undersigned. 


Further details, if any, can be had from the College 
Office on all working days. 


Office of the Principal 
Government College, 
Attingal. 


(Sd.) 


Principal. 
ദര്‍ഘാസ്‌ പരസ്യം 


നമ്പര്‍ ag)3-359/2020/GCKTM. 2021 ജനുവരി 8. 


2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം കോട്ടയം ഗവണ്‍മെന്റ്‌ 
കോളേജില്‍ 2202-03-103-76 (പ്ലാന്‍) പദ്ധതിയില്‍ ട്‌ 3,54,400-05 
ലാബ്‌ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി മൂര്ദവച്ച 
ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദര്‍ഘാസുകളുടെ 
കവറിനുപുറത്ത്‌ “2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം കോട്ടയം 
ഗവണ്‍മെന്റ്‌ കോളേജില്‍ 2202-03-103-76 (പ്ലാന്‍) പദ്ധതിയില്‍ 
ലാബ്‌ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ദര്‍ഘാസുകള്‍ 
എന്നെഴുതി പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍, ഗവണ്‍മെന്റ്‌ കോളേജ്‌, കോട്ടയം, 
നാട്ടകം പി. ഒ., aflad-686 013, കോട്ടയം എന്ന വിലാസത്തില്‍ 
അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്‌. 


ദര്‍ഘാസുകള്‍ 2021 ഫെ്രൂവരി മാസം 5-90 തീയതി 
പകല്‍ 2 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്‌. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദര്‍ഘാസുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദര്‍ഘാസുകള്‍ 2021 
ഫെവ്ബുവരി മാസം 6-90 തീയതി പകല്‍ 3 മണിയ്ക്ക്‌ 
ദര്‍ഘാസുകാരോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളോ ഹാജരുണ്ടെങ്കില്‍ 
അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ തുറക്കുന്നതാണ്‌. 2021 ഫെബ്രുവരി 
മാസം 5-90 തീയതി അവധി ദിവസമായി വന്നാല്‍ തൊട്ടടുത്ത 
LAMBA) ദിവസം പകല്‍ 12 മണിവരെ ദര്‍ഘാസുകള്‍ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും 3 മണിയ്ക്ക്‌ ദര്‍ഘാസുകാരോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളോ ഹാജരുണ്ടെങ്കില്‍ അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്‌. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം 2021 ഫെബ്രുവരി മാസം 5-90 തീയതി 
പകല്‍ 12 മണി വരെ കോളേജ്‌ ഓഫീസില്‍ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. തപാലില്‍ ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം ലഭിക്കേണ്ടവര്‍ 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ ₹ 1,100-o03 (നികുതി 
ഉള്‍പ്പെടെ) ഡിമാന്റ്‌ (ഡാഫ്റ്റും തപാല്‍ സ്റ്റാമ്പ്‌ ഒട്ടിച്ച 
മേല്‍വിലാസം എഴുതിയ കവറും 
നല്‍കേണ്ടതാണ്‌. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില ഒരു 
കാരണവശാലും തിരികെ നല്‍കുന്നതല്ല, ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ 
വില്‍പ്പന 2021 ഫെ.്ബുവരി മാസം 5-90 തീയതി പകല്‍ 12 
മണിയ്ക്ക്‌ അവസാനിക്കുന്നതാണ്‌. 


സഹിതം അപേക്ഷ 


ചെക്കുകള്‍, പോസ്റ്റല്‍ ഓര്‍ഡറുകള്‍, സ്റ്റാമ്പുകള്‍ എന്നിവ 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഫോറം 
വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ഡ്യയപ്പിക്കേറ്റ്‌ ദര്‍ഘാസ്‌ 
ഫോറത്തിന്റെ വില (നികുതിയുള്‍പ്പെടെ) ₹ 550 ആയിരിക്കും. 


ദര്‍ഘാസില്‍ കാണിക്കുന്ന നിരക്കുകള്‍ക്ക്‌ 2021 മാര്‍ച്ച്‌ 
31 വരെ രപാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്‌. ദര്‍ഘാസ്‌ 
ഫോറത്തിനോടൊപ്പം ഇരുന്നുറുരൂപ വിലയുള്ള മുദ്രപ്പ്രതത്തില്‍ 
ഉടമ്പടിയും നിരത്രദവ്യമായി ₹ 3,544-ന്റെ ഡിമാന്റ്‌ ഡ്രാഫ്റ്റും 
നല്‍കേണ്ടതാണ്‌. 


2nd Fes. 2021] 
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No. A3-359/2020/GCKTM. Sth January 2021. 


Sealed tenders are invited for the purchase of Lab 
equipments for an amount not exceeding * 3,54,400 in 
various Departments under the scheme “Development of 
Lab and Library Plan 2020-2021 in the head of account 
2202-03-103-76 (Plany”’. 


The envelope containing the tender should be 
superscribed “Tender for the purchase of Lab equipments 
under the scheme “Development of Lab and Library Plan 
2020-2021” and addressed to the Principal, Government 
College, Kottayam, Nattakom P. O., Kottayam-686 013. Last 
date for the receipt of tender is 5th February 2021 at 
2 p.m. Late tenders will not be accepted. The tenders will 
be opened at 3 p. ൩. on 5th February 2021 in the 
presence of such tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. 


Intending tenderers may on application to 
the Principal, Government College, Nattakom P. O., 
Kottayam obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted. Application for tender form 
should be accompanied by a cash remittance of & 1,100 
(including GST) which is the price fixed for a form and 
which is not refundable under any circumstances. Demand 
Draft for ? 1,100 on the local branch of SBI drawn in 
favour of the Principal, Government College, Kottayam and 
self addressed stamped cover should be enclosed with the 
application for tender forms to be sent by post. 
The tender forms are not transferable. Sale of tender forms 
will be closed at 12 Noon on 5th February 2021. Cheques, 
Postage Stamps etc. will not be accepted towards the cost 
of tender forms nor will the forms be sent per VPP. 
Duplicate tender forms, if required will be issued at 
= 550 (inclusive of taxes) per copy. 


The rate quoted should be valid upto 31-3-2021. The 
articles should be supplied within 30 days on receipt of 
the supply order, in concerned Department at your 
expense. Rates, tax and condition of supply of articles 
should clearly be stated separately in respect of each of 
them. An agreement in the prescribed form in Kerala 
Government Stamp Paper worth = 200 should be enclosed 
with the tender. 


The tender should be accompanied by an EMD of 
1% (₹ 3,544) of the total cost of the articles tendered for, 
either in cash or crossed bank draft, or TSB deposits or 
Government pronote of Bank guarantee or NSL. Tenders 
without sufficient EMD will be rejected. EMD will carry no 
interest. Firms who are exempted from EMD should furnish 
attested copy of exemption orders. 


More details can be had from College Office. Cash 
transaction hour in this office is 10 a. m. to 2 p. m. 


The undersigned will have the right to cancel or 
extend the tender at any time without further notice. 


Government College, 
Kottayam. 


(Sd.) 


Principal. 


Gaz. No. 5/2021/DTP (Stores Purchase). 
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ദര്‍ഘാസ്‌ പരസ്യം 


[നമ്പര്‍ 01/2020-21/ച്ലാന്‍| 


നമ്പര്‍ ag)2-437/2020/GASCMKDA (ID. 2021 ജനുവരി 4. 


2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പ്ലാന്‍ ഫണ്ടില്‍ 
അസിസ്റ്റന്റ്‌ ടു ഡി.സി.ഇ. ഫോര്‍ കണ്ടക്ട്‌ ഓഫ്‌ സ്പോര്‍ട്സ്‌” 
എന്ന ഇനത്തില്‍ F 1,50,000 (ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം 
രൂപ മാതം) ഉപയോഗിച്ച്‌ ഇതോടൊപ്പം അനുബന്ധമായി 
ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനോടു കൂടിയ സ്പോര്‍ട്‌സ്‌ 
ഉപകരണങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറുള്ളവരില്‍ നിന്നും 
മുശ്രവച്ച ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നു. ദര്‍ഘാസ്‌ അടക്കം 
ചെയ്ത കവറിന്‌ പുറത്ത്‌ “2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ 
പ്ലാന്‍ ഫണ്ടില്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ്‌ ഉപകരണങ്ങള്‍ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദര്‍ഘാസ്‌” എന്നെഴുതി “പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍, 
ഗവ. ആര്‍ട്ട്സ്‌ & സയന്‍സ്‌ കോളേജ്‌, മങ്കട, കൊളത്തൂര്‍ പി. ഒ., 
മലപ്പുറം ജില്ല., കേരളം -679 338 എന്ന വിലാസത്തില്‍ 
സമര്‍പ്പി ക്കേണ്ടതാണ്‌. പൂരിപ്പിച്ച ദര്‍ഘാസുകള്‍ 15-2-2021 
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2.30 മണിയ്ക്ക്‌ തുറക്കുന്നതുമാണ്‌. ദര്‍ഘാസ്‌ 
ഫോറത്തിന്റെ വില്‍പന അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക്‌ 
ഒരൂ മണിയ്ക്ക്‌ അവസാനിക്കുന്നതാണ്‌. വൈകി 


ലഭിയ്ക്കുന്ന ദര്‍ഘാസുകള്‍ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതല്ല. 


ദര്‍ഘാസ്‌ നടപടികളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ 
.പിന്‍സി പ്പാളിന്റെ മേല്‍ ഖണ്ഡികയില്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ള 
വിലാസത്തില്‍ അപേക്ഷിച്ചാല്‍ ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. അപേക്ഷയുടെ കൂടെ ദര്‍ഘാസ്‌ 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ ₹ 600 (അറുനൂറ്‌ രൂപ BLGo)-o 
ജി. എസ്‌. ടി. ഇനത്തില്‍ F 72(എഴുപത്തി രണ്ട്‌ രൂപ)-ം കൂടി 
ആകെ ₹ 672 (അറു നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട്‌ രൂപ മാര) 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ തനിപകര്‍പ്പ്‌ 
ലഭിക്കാന്‍ ₹$ 300 (മുന്നൂറ്‌ രൂപ മാ്രതം)-ം ജി. എസ്‌. ടി. 
ഇനത്തില്‍ F 36 (മുപ്പത്തിയാറ്‌ രൂപ മാത്രം)-ം കൂടി ആകെ 
ടട (മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ്‌ രൂപ മാത്രം) അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും 
മടക്കിത്തരുന്നതല്ല. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം കൈമ്മാറ്റം ചെയ്യാന്‍ 
പാടുള്ളതല്ല. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്ക്‌, 
പോസ്റ്റല്‍ ഓര്‍ഡര്‍, (്രാഫ്റ്റ്‌ മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതോ 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം വി.പി.പി. ആയി അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതോ 
അല്ല. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം തപാല്‍ മാര്‍ഗ്ഗം ലഭിയ്ക്കുന്നതിന്‌ 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വിലയും രജിസ്റ്റേര്‍ഡ്‌ തപാല്‍ 
ചാര്‍ജ്ജും ഉള്‍പ്പെടെ = 704 (എഴുന്നൂറ്റി നാല്‌ രൂപ മാത്രം) 
.പിന്‍സിപ്പാളിന്റെ മുകളില്‍ കാണിച്ച വിലാസത്തില്‍ 
മണിയോഡറായി അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്‌. 


പൂരിപ്പിച്ചതും ഒപ്പിട്ടതുമായ ദര്‍ഘാസുകളുടെ കൂടെ 
എസ്റ്റി മേറ്റഡ്‌ തുകയുടെ 1% തുക (൪ 1,500) Mowmisals 
ഇനത്തില്‍ പ്രിന്‍സിപ്പാളുടെ പേരില്‍ ഡിമാന്റ്‌ (ഡ്രാഫ്റ്റായി 
ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്‌. MeM(Bayomlay പലിശ 
ലഭിയ്ക്കുന്നതല്ല. വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വില, 
നികുതി എന്നിവ പ്രത്യേകം കാണിയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. വിതരണ 
ഉത്തരവ്‌ ലഭിച്ച്‌ 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ സ്വന്തം ചെലവില്‍ 
LAALGO) നിര്‍വൃഹിക്കേണ്ടതാണ്‌. വില നിലവാരത്തിന്‌ 
31-3-2021 വരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്‌. നിരതദ്രവ്യം 
അടവാക്കുന്നതില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്പനികള്‍ 
ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവിന്റെ ശരിപ്പകര്‍പ്പ്‌ ദര്‍ഘാസിന്റെ കൂടെ 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌. ദര്‍ഘാസിന്റെ കൂടെ ₹ 200-ന്റെ 
കേരള മുദ്രപ്രതത്തില്‍ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള കരാര്‍ എഴുതി 
സമര്‍പ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. 
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യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ ദര്‍ഘാസ്‌ നടപടികള്‍ 
നിര്‍ത്തി വെയ്ക്കുന്നതിനോ റദ്ദാക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള വൃക്തിയില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്‌. ഓഫീസിലെ 
പണമിടപാട്‌ സമയം പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളില്‍ രാവിലെ 10 മണി 
മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക്‌ ശേഷം 2 മണിവരെ ആയിരിക്കും. കൂടുതല്‍ 
വിവരങ്ങള്‍ ഓഫീസ്‌ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളില്‍ നേരിട്ട്‌ 
അന്വേഷിച്ചാല്‍ അറിയാവുന്നതാണ്‌. 


[No. 01/2020-21/PLAN] 


No. A2-437/2020/GASCMKDA. 4th January 2021. 


Sealed tenders are invited for the supply of Sports 
goods for an amount of ₹ 1,50,000 (Rupees One lakh and 
Fifty Thousand only) under “Assistance to DCE for 
conduct of Sports” during 2020-21 as the specification 
appended. The tender should be superscribed as 
“Supply of Sports goods for 2020-21 (Plan)” and 
addressed to the Principal, Government Arts & Science 
College, Mankada, Kolathur P. O., Malappuram (Dist.), 
Kerala-679 338. The last date and time of receipt of filled 
tender is on 15-2-2021 at 2 p.m. and will be opened on 
the same day at 2.30 p.m. Sale of tender forms will be 
closed on the same day at | p. m. Late tenders will not 
be accepted. 


Intending tenderers make an application to the 
Principal, Govt. Arts & Science College, Mankada, 
Kolathur P. O., Malappuram (Dist.), Kerala-679 338 to 
obtain the requisite tender form on which tenders should 
be submitted. Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance at 600 (Rupees Six 
Hundred only) towards cost of tender form plus = 72 
(Rupees Seventy two only) towards GST (600+72=672). 
Cost of duplicate tender form will be = 300 plus GST at 
the rate of * 36 ( 300+36=336) which is the price fixed for 
a tender form and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable. 
Cheques, Postal orders, Drafts etc. will not be accepted 
towards the cost of tender form and it will not be sent by 
VPP. Those who are required tender form by Registered 
Post should sent ₹ 704 (Rupees Seven hundred and four 
only) by money order including cost of tender form and 
registered Postal Charges. 


Every tenders should be completely filled, signed 
and accompanied by Demand Draft towards 1% of the 
total estimated cost (¥ 1,500) as EMD. EMD carries no 
interest. The period of firmness of rate quoted will be 
up to 31-3-2021. The rate, Tax should be quoted 
separately for each item. The Successful tenderers should 
complete the supply within 15 days after the receipt of 
the order at their own expenses. The firms who are 
exempted from furnishing EMD should attach true copy of 
the exempt on order along with the tender documents. 
Every tender should execute an agreement in Kerala 
Stamp worth = 200 along with the tender. 


296 


The undersigned will have the right to cancel or 
extend the tender formalities without any further notice. 
The cash transactions time in the office is at 10 a. m. to 
2 p. ൩. on all working days. More details will be had from 
the college office on working hours. 


List oF ITEMS 











SI. No. Item Specification Quantity 
(1) (2) (3) (4) 
1 Tug of War Manila Tug of War 1 
Rope Rope, 50 metre 
2 Badminton Yonex Nanoray 10 
Racquet Light 9i 
3 Badminton Cock Yonex Mavis 350 5 box 
4. Jersey+Shorts Selina 18 
(Girls) 
5 Jersey+Shorts Selina 36 
(Boys) 
6 Weighing Machine Dr. Trust USA balance 1 
Personal weighing 
scale 
7 Football Balls Nivia, Shining Star, 10 
Size 5 
8 Sepaktakraw Ball Made in Thailand 1 
9 Dumbbells Fixed weight Round 4 
Fitbulls TPR coated 
Captain America 
Dumbbells, 2.5 kg 
10 Dumbbells Fixed weight Round 4 
Fitbulls TPR coated 
Captain America 
Dumbbells, 5 kg 
11 Dumbbells Fixed weight Round 4 
Fitbulls TPR coated 
Captain America 
Dumbbells, 7.5 kg 
12 Table Tennis Ball Stag 2 star, Plastic TT 5 box 
balls, 40mm, pack of 3 
orange 
13 Power Lifting Bar Challenger, 29mm Round, 1 
2.2m long, 15kg weight, 
solid grip 
14 Power Lifting Bar Challenger,29mm Round, 1 
2.2m long, 20kg weight, 
solid grip 
15 Weight Plate Challenger, 10kg, 2 


Calibrated steel plate 
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() (മ) G3) (4) 
16 Weight Plate Challenger, 151, 2 
Calibrated steel plate 
17 Ball Carrying Bag Sahni, Sports Premium 3 
Football Carry Bag, 
(8-10 balls, Size 5) 
18 Victory Stand Winner Victory Stand 3 
19 Electric Pump Automatic Electric Fast 1 
Ball Pump with needle 
and Nozzle, 6.3 inches 
20 Cricket Tennis Cosco Light Cricket 10 
Balls Tennis Ball 
21 Kabaddi Mat Men Black, Orange pace 8 
Shoes International, Kabaddi 
Shoes, Size 
Government Arts and Science College, (Sd.) 
Mankada. Principal. 


ലഘുദര്‍ഘാസ്‌ പരസ്യം 





[നമ്പര്‍ 2/2020-21/q4908] 


നമ്പര്‍ ag)3-1414/2020/K MMGWCKNR. 2021 ജനുവരി 7. 


കണ്ണൂര്‍ കൃഷ്ണമേനോന്‍ ഗവണ്‍മെന്റ്‌ വനിതാ 
കോളേജില്‍ Assistance to DCE for conduct of Sports 
(പ്ലാന്‍ ഫണ്ട്‌) (aldIG@o 2020-21 വര്‍ഷത്തേക്ക്‌ കായിക 
ഉപകരണങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുവാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവരില്‍ 
നിന്നും ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 


ദര്‍ഘാസ്‌ avooy ₹ 2,50,000. 


മൂര്ദവെച്ച 


മുദ്രവെച്ച കവറിനുമുകളില്‍ “”കെ.എം.എം. ഗവണ്‍മെന്റ്‌ 
വനിതാ കോളേജിലേക്ക്‌ 2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ കായിക 
ചെയ്യുന്നതിന്‌” എന്ന്‌ 
ഗവണ്‍മെന്റ്‌ 
വനിതാ കോളേജ്‌, പി. ഒ. പള്ളിക്കുന്ന്‌, കണ്ണൂര്‍ എന്ന 
വിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയക്കേണ്ടതാണ്‌. 


ഉപകരണങ്ങള്‍ വിതരണം 


രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍, കെ.എം.എ. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില ZF 840 (നികുതിയടക്കം) 
ഡ്യൂപ്ളിക്കേറ്റിന്റെ വില ₹ 420 ആകുന്നു. ദര്‍ഘാസ്‌ 
ഫോറത്തിന്റെ വില തിരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതല്ല. ദര്‍ഘാസ്‌ 
ഫോറങ്ങളുടെ വില്പന 12-2-2021-ന്‌ ഉച്ചക്ക്‌ 1 മണിക്ക്‌ അവ 
സാനിക്കുന്നതാണ്‌. പൂരിപ്പിച്ച ദര്‍ഘാസുകള്‍ 12-2-2021-ന്‌ 
2 മണി വരെ ഓഫീസില്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്‌. അന്നുതന്നെ 
ഉച്ചക്ക്‌ 3 മണിക്ക്‌ ദര്‍ഘാസുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധി 
കളുടെയോ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ദര്‍ഘാസുകള്‍ തുറക്കുന്നതാണ്‌. 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ കൈമാറ്റം ചെയ്യാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. 


ദര്‍ഘാസ്‌ തപാല്‍ മുഖാന്തരം ആവശ്യമുള്ളവര്‍ 
ആയതിന്‌ F 877 (തപാല്‍ ചെലവടക്കം) പ്രിന്‍സിപ്പാളിന്റെ 
പേരില്‍ മണിയോര്‍ഡര്‍ അയയ്‌ ക്കേണ്ടതാണ്‌. ചെക്കുകള്‍, 
ഡിമാന്റ്‌ 
ദര്‍ഘാസുകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ തുക എല്ലാ നികുതികളും 


രഡാഫ്റ്റ്‌ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


ഉള്‍പ്പെടെയായിരിക്കണം. 
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പൂരിപ്പിച്ച ദര്‍ഘാസുകളോടൊപ്പം ഒരു (1%) ശതമാനം 
നിരക്കില്‍ (കുറഞ്ഞ തുക F 1,500) നിരത്രദവൃമായി കണ്ണൂര്‍ 
കെ.എം.എം. ഗവണ്‍മെന്റ്‌ വനിതാ കോളേജ്‌ പ്രിന്‍സിപ്പാളിന്റെ 
പേരില്‍ എടുത്ത ഡിമാന്റ്‌ രഡാഫ്റ്റ്‌ കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ 
₹ 200 വിലയുള്ള ALS പ്രതത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ 
എഗ്രിമെന്റിനോടൊപ്പം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. ഏതൊരാളുടെയും 
ദര്‍ഘാസ്‌ കാരണം കൂടാതെ നിരസിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 
(പിന്‍സി പ്പാളിന്‌ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ 
ഓഫീസില്‍ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. 


[No. 2/2020-21/Plan] 


No. A3-1414/2020/KMMGWCKNR. — 7th January 2021. 


Sealed tenders are invited for the supply of Sports 
Equipments to the Department of Physical Education 
under Assistance to DCE for conduct of Sports 
(Plan Scheme) 2020-21 of K.M.M. Govt. Women’s College, 
Kannur for the year 2020-21 for an 
estimated cost of 2,50,000. 


The list of articles with required specification will be 
supplied along with the tender form. 


The tender should be superscribed as “Tender 
No. 2/2020-21(Plan) for the supply of Sports Equipments 
to the Department of Physical Education under Plan 
Scheme 2020-21” and addressed to the Principal. 
K.M.M. Govt. Women’s College, Kannur, 
(P.0.) Pallikunnu, Pin: 670 004. 


Cost of tender form: 


Original—& 750 + * 90 (GST 12 %)= 840 
Duplicate— 375 + 45 (GST 12 %)= = 420 
(Costs are non-refundable) 


The date and time of closing sale of tender form— 
12-2-2021, 1 p.m. 


Last date and time of receipt of tender form— 
12-2-2021, 2 p.m. 


Date of opening of tender form—12-2-2021. 3 p.m. 


Tender forms can be had directly from the College 
office on all working days before 2 p.m. on remittance of 
the cost mentioned above. 


The tender form if required by post will be send on 
payment of 877 (including postage charge) by money 
order to the Principal, K.M.M. Govt. Women’s College, 
Kannur, P.O. Pallikunnu, Pin: 670 004. Cheque or Demand 
Draft are not acceptable. The rate quoted should be 
inclusive of all taxes. 


The tenders received will be opened in the presence 
of such tenderers or their authorized representatives who 
may be present at that time. The tender forms are not 
transferable. Late tenders will not be accepted under at 
any circumstances. 
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Intending tenderer should deposit an amount of 1% 
of the total cost of the articles quoted as Earnest Money 
Deposit (This is subject to a minimum of & 1,500) in 
favour of the Principal, K.M.M. Govt. Women’s College, 
Kannur together with an agreement in Kerala Govt. 
Stamp Paper worth % 200 towards the rate quoted remains 
firm till 31-3-2021. The undersigned reserves the right to 
reject or accept any tender without assigning any reason. 


More details can be obtained from the College Office. 


List oF ITEM 











SI. Item/Specification No./Quantity 
No. Required 
() (മ) (3) 
1 Archery Indian bow full kit 3 
2 Archery Arrows Indian round 50 
3 Archery Target Buttress competition 2 
type 

4 Archery target stand wooden 2 
5 Softball glove leather 10 
6 Softball Slugger composite 1 
7 ~~ Softball Slugger aluminium 1 
8 Powerlifting Squat power suit Inzer TRX 4 
9 Tug of war rope jute 33.5 mtr. Min length 1 


10cm- 12.5cm circumference 








(1) 


(2) (3) 





10 


12 


13 


14 
15 
16 


17 


Hockey goal keeper full kit (Medium Size) 1 
Fenta with Hockey stick (1 No.), leg guard 

(1 pair), Kicker (1 Pair), Gloves (1 pair), 

Chest Guard (1 No.), Goal keeper shorts (1 No.), 
Abdominal Guard (1 No.), Helmet (1 No.), 
Jersey (1 No.), Kit bag with wheels (1 No.) 


Badminton racket Yonex Muscle power 6 
22 plus graphite 


Badminton Nylon Shuttlecock yonex Mavis 10 
350 Tube of six cocks 


Badminton net tournament quality yonex 2 
152 c pro 

Volleyball net tournament quality cotton 2 
Volleyball refree stand steel 1 


Badminton refree stand chair height 150cm 1 
steel frame wooden seat 


Cricket mat coir 33x8 feet 1 


Cricket ball Four piece alum tanned leather 20 
SG seamer 


Ball badminton Racket 60 % Graphite 6 





Krishna Menon Memorial 
Govt. Women’s College, (Sd.) 
Kannur. Principal. 


Fire and Rescue Services Department 
E-TENDER NOTICE 


No. M1-3468/2020. 


7th January 2021. 


e-Tender in two cover system are invited from competent manufacturers or their authorised dealers with adequate 
stock and speairs and repair capabilities for the supply of 42 Nos. of Float pump. As per the specifications of this 
Department. The tender is to be submitted as e-tenders through https://etenders.Kerala.gov.in. Since this is an e-tender, only 
those bidders who have enrolled in the above portal with their own Digital Signature Certificate (DSC) can participate in 


the tender. 


e-Tender document and other details can be obtained from the above e-portal. The tender has two parts. 


1. Technical Bid. 
2. Financial Bid (BOQ). 


Tender No. with PAC—KFRS- e-Tender No. 05/2020-21SN—€ 105 Lakhs. 


Closing date and time of e-tender—8-2-2021, 4 p. m. 


Date of Pre-bid meeting—18-1-2021, 11 a. m. 


Last date and time of receipt of e-tender—8-2-2021, 4 p. m. 


Date of Samples/Documents/Presentations verification—12-2-2021, 2.30 p. m. 


Date and time of opening of e-tender: 


1. Technical bid—12-2-2021, 11 a.m. 
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2. Financial bid—15-2-2021, 11 a.m. (The date may change depending on the completion of 
technical evaluation) 


Cost of e-tender (online submission)—® 15,800 + G.S.T. @ 18% (GST shall be paid by the bidder 
through GST payment methods in reverse charge basis). 


Date upto which the rates are to remain firm for acceptance—3 1-3-2022. 
EMD—1% of PAC in online payment. 


Security Deposit—5% of total contract amount. (To be furnished as Bank guarantee of a Nationalised or 
Scheduled Commercial Bank. 


Period of supply—Within 60 days of from the date of supply order. 


The bidder desiring to take part in the bid shall log into https://etenders.kerala.gov.in and then select tender and 
make the payment. Bidders will be directed to the payment gateway page of the State Bank of India. There are two 
options—State Bank of India Net banking payment, payment through MOPS from other Banks to the payment gateway 
of SBI. 


For obtaining Digital Signature Certificate (DSC) and necessary portal enrolment bidders can visit the website 
https://etenders.kerala.gov.in. 


Tenders will be opened online in the presence of such tenderers or their authorized representatives who have 
logged in before the prescribed time of opening of technical & financial bids. If the date fixed for opening happens to 
be a holiday/due to internet failures, the tender will be opened in the next working day, at the same time. 


The tenderer or his representative shall be physically present at the Fire and Rescue Services Headquarters on the 
date prescribed with the necessary documents and presentations on all the technical aspects of the equipment and 
accessories for the total understanding and verification of the technical committee. 


The price of the e-tender form shall be received only through online payment SBI/SBI Mops. 
The cost should be quoted in Indian currency only. 


The tender has two covers: 
e Technical cover. 
e Financial cover. 
The first cover ie. the technical cover shall be uploaded with the following documents. 


1. Scanned copy of Departmental Technical specifications of the product intended to supply duly signed 
and stamped by the bidder. 


The Bidder should sign, stamp and upload the Departmental Technical specification as such along with the tender. 
Uploading the duly signed and stamped Departmental Technical Specification will be treated as the applicant is ready to 
supply the product as per the Departmental Technical Specification without any deviation. 


In case of any deviation from the Departmental Technical Specification, the bidder shall fill and upload specification 
compliance statement in the following proforma, clearly marking the details of deviation. The committee will check the 
admissibility of the deviation mentioned by the bidder and the tender will be admitted only if the deviation proposed by 
the bidder is acceptable for the Departmental Technical Committee. Deviations, if any, shall be strictly marked in the 
Specification Compliance Statement itself. If the applicant uploaded the Specification Compliance Statement and no 
marking is made in the column provided for marking deviation in the statement, it will be treated as the applicant is ready 
to supply the product as per the Departmental Technical Specification without any deviation. 


Specification Compliance Statement for Flot Pump 





SL. Details of Departmental 
No. Technical Specification 


Deviation from Departmental 


Details of the product offered Technion Specification, ¥ any 











Gaz. No. 5/2021/DTP (Stores Purchase). 
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2. Scanned copy of the agreement in the prescribed format in Kerala Stamp Paper worth * 200. 
3. Brochure of the product intended to supply. 
4. Work experience certificate, O.E.M. Authorisation letter and other relevant details (as per the requirements) 


5. Scanned copies of the declaration by the bidder on Kerala Stamp Paper worth ₹ 200 to the effect that no 
Vigilance case has been charge sheeted and pending trial at Court against him/his partner/s or any of his 
directors in connection with fabrication/supply of similar product made earlier to this Department. 


Ty യാ comet (Name, Address, Firm), do hereby declare that no Vigilance Case have been charge 
sheeted and pending trial at Court against me, any of my partner/s or any of my directors, in connection with 
fabrication/supply of similar product made earlier to Kerala Fire and Rescue Services Department/Government of 
Kerala and none of us or our firm is blacklisted by any Government agencies/PSUs in Kerala. 


6. Paid receipt of the GST of tender fee. (GST shall be paid by the bidder through 
GST payment methods in reverse charge basis). 


Pre-bid meeting 


Online pre-bid meeting will be held on the date and time as mentioned above. Bidders can participate in the 
pre bid meeting through the link https://meet.google. com/fio-bzkn-hsh and clarify their doubts, if any. They can 
clarify their doubts by sending an e-Mail to hq.frs@kerala.gov.in and by contacting. The Director (Technical), Fire 
and Rescue Services, Thiruvananthapuram in Phone Number-09497920101. 


Tender Opening and Evaluation 


(a) Soon after the opening of the tender, the tenderers are requested to come to the Fire and Rescue Services 
Headquarters with documents and presentations on all the technical aspects of the equipment and accessories for the full 
understanding of the Head Office Purchase Committee (Technical), on the date specified. 


(b) There will not be any further communications about the opening of the technical and financial bids separately. 
Soon on opening the technical bid of e-tenders, the committee constituted to evaluate the technical aspects, will meet 
and scrutinize the technical specification of equipment submitted with the e-tender. 


(c) Sample of Float Pump should be produced before the Committe for Technical Evaluation, which would be 
subjected to test by the departmental personnel. The final selection will be done after considering the report of the 
testing team only. Technical expert of Bidder should be available for explaining all the aspects of the item, during the 
time of presentation and evaluation. Technical expert of Bidder should be available for explaining all the aspects of the 
item, during the time of presentation and evaluation. 


(d) During evaluation, the tenders will be first evaluated for the compliance of Departmental Technical Specification. 
Only those tenders which comply the Departmental Technical Specifications will be considered for subsequent financial 
evaluation. 


(e) The financial bid belonging to those dealers/suppliers who qualified in the technical bid of the equipment as 
required above by Kerala Fire & Rescue Services Department alone will be considered. 


(f) On finalization of technical evaluation, the second cover i.e. the finacial bid of the concerned 
competent firm will be evaluated by the Head Office Committee (Finance) for consideration. 


The bidder should upload the supporting documents along with the Technical cover. 


(g) The originals of all the required documents like Technical specification compliance statement of the product, 
Agreement in Kerala Stamp Paper worth ₹ 200. The declaration on Kerala Stamp Paper worth * 200 and Brouchers/ 
Photograph of the item intended to supply, OEM Authorisation Letter and other required documents shall be produced 
before the undersigned soon after the Financial Bid opening. 


(h) After opening the financial bid, financial evaluation will be done and the details will be uploaded in the 
financial evaluation field of the e-tender site, only after consultation with the DPC. The decision of the DPC shall be 
final on the admissibility of the tender and thereafter awarding of the contract. 


(0) The right of acceptance or rejection of e-tender or cancelling the tender without assigning any reason, at any 
stage of tendering, is solemnly vested with the Director General, Kerala Fire and Rescue Services or a committee 
appointed by him. 
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The rules and regulations prescribed for e-tenders by the Government of Kerala/Store Purchase Manual, 


Government of Kerala shall be applicable to this e-tender also. If any tenderer wants any clarification on any aspect of 
the tender, he/she can send email to dt.frs@kerala.gov.in or fax to 0471-2337422. 


Details with respect to the e-tender and the details of specifications of the item to be purchase can be obtained 


from the e-tender website https://etenders.kerala.gov.in. 


Any legal dispute that may arise in relation to the e-tender formalities will be restricted to the jurisdiction of 


Thiruvananthapuram District Court. 


1. 
2. 
3. 


Technical Specifications 
The Floating Pump should be designed for the purpose of fire fighting and pumping operations. 
The Floating Pump should be lightweigh, self-contained, driven by an air cooled, 4-Stroke, petrol engine. 


The Pump should be able to given an output of- Not less than 800 Lpm @ 10 Meter, 900 Lpm @ 5 Meter and 
1000 Lpm @ 1 Meter head. 


The complete unit shall be designed for continuous operation at maximum rated output and should be capable 
of running under load immediately after starting from a cold condition. 


Dimensions and Weight 


1. 


2 
3. 
4 


Overall Height-Not more than 420 mm 

Overall Length- Not more than 720 mm 
Overall Width- Not more than 620 mm 

Dry Weigh- Not more than 28 kg. 


The engine shall be of solid state electronic ignition type with the minimum engine power of at least 4 KW. 
Compression release valves should be provided for easy start. 
The engine must be of standard production for a minimum of 15 years. 


The pump shall be equipped with a suitable cooling system to permit the pump to run continuously at 
full capacity without overheating during extended run times. 


The float pump shall be self-priming type, durable, powerful and easy to maintain for quick response to 
emergency situations in inaccessible areas. 


A well designed and permanently attached recoil starting device shall be provided so that the pump can be 
started easily and safely by one person. 


Fuel tank capacity-Should not be less than 4.5 Ltrs. 

The fuel tank shall be positioned as far away from the engine exhaust as posssible. 

The pump should be of the centrifugal type, directly coupled to the engine and driven via the crankshaft. 
The shaft seal should be a face type mechnical seal, requiring no adjustment. 

Impeller wear rings should be of the reusable type. 

Water-resistant air cleaner and muffler should be provided. 

Pump outlet should be provided with 63mm instantaneous coupling. 


The bottom side of the casing should be fitted with a stainless grid to prevent access of dirt and debris 
exceeding 10mm in diameter 


The float pump should be able to operate at maximum capacity in as little as 25 cm of water level. 


The float assembly must be made of high density polyethylene shell filled with polyurethane foam (closed cell) 
for floatation buoyancy. It should be provided with 4 moulded carrying handles top of the float on 4 Sides. 


Engine, Pump and all other components should carry minimum Two (2) year warranty against parts and service. 
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൫ Type Test Report to prove conformity of parameters to the specification of the equipment from any International 
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)/ National Accreditation Board for Testing and Calibration 
Laboratories (NABL)/Central Govt. LAB should be produced. 


¢ Each unit supplied shall include the following items as standard accessories: 


(a) Two (2) copies of operation and maintenance instructions. 


(b) One set of complete tool kit 


1. Whether samples are 
essential 


2. Period within which goods should 
be delivered 


3. Rates should be quoted including 
all taxes and transportation charge 
and rate of AMC 


4. Payment 


5. Other Special Condition 


Office of the Director General, 
Fire and Rescue Services Headquarters, 
Thiruvananthapuram. 


CONDITIONS 


Pamphlets, Photograph, Drawings CD etc. should be 
forwarded along with the tender. Samples shall be produced 
which may be subjected to tests by the departmental personnel. 


Within 60 days from the data of supply order. 


FOR., Thiruvananthapuram. 


100% Payment against delivery at Thiruvananthapuram and 
acceptance by an acceptance committee. 


1. A warranty of 24 months against parts and service of 
Engine, Pump and all other components from the date of 
final acceptance of the item. 


2. EMD 1% of PAC in online payment. 


3. Security Deposit 5% of total contract amount to be 
furnished as mentioned in the Notice inviting e-Tender, 
which will be released after the expiry of the warantee period. 


4. Any firm whose proprietor, Partner or Director is involved in 
a Vigilance Case has been charge sheeted and pending trial 
at court in connection with fabrication/supply of similar 
product made earlier to this department/ Kerala Government 
not eligible to participate and shall be barred from 
participating in this tender. 


5. | Anybody attempting to offer bribe or otherwise influence in 
any manner the officials of the Kerala Fire and Rescue 
Services or its supervisory levels in the Government will be 
disqualified. 


6. Full stock/spares and technicians shall be available in India 
and service should be available for any repair or 
maintenance within 48 hours of a call from this department. 


7. Tenderer must produce manufacturers (OEM) authorisation 
letter confirming uniterrupted supply, the engine must be 
of standard production for a minimum of 15 years, along 
with Technical bid. The bidder shall have supplied at 
least 50 Float Pump in past 10 years and States, Union 
Territories or Public Sector undertaking in India and 
documentary evidence i. e. Purchase orders etc. Shall be 
uploaded along with the technical bid, otherwise offer will 
be liable to reject. 


Dr. B. Sanpuya I P S., 
Director General. 


302 


2nd Fes. 2021] 


STORES PURCHASE 145 





Medical Education Department 
ദര്‍ഘാസ്‌ പരസ്യം 
[നമ്പര്‍ 58/2020] 
() 
നമ്പര്‍ സിട/14194(1)/2020/സ.മെ.കോ.തി. 


2021 ജനുവരി 4. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്‌പത്തോളജി 
വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക്‌ ഇമ്മ്യൂണോ ഹിസ്റ്റോ കെമസ്ര്രി റീ 
ഏജന്റുകള്‍-20 ഇനങ്ങള്‍ (CD3, CD5 
വാങ്ങുന്നതിലേക്ക്‌/ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്‌ നിശ്ചിത 


മുതലായവ) 


ഫോറത്തില്‍ മുദ്രവച്ച ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 
ദര്‍ഘാസ്‌ അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളില്‍ ദര്‍ഘാസ്‌ Maud 
എഴുതേണ്ടതും വൃക്ത മായി പൂരിപ്പിച്ച്‌ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകള്‍ 
ഇല്ലാതെ .പിന്‍സി പ്പാള്‍, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്‌, 
തിരുവനന്ത പുരം-695 011, കേരളം എന്ന വിലാസത്തില്‍ 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്‌. ദര്‍ഘാസുകള്‍ താഴെ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള 
തീയതികളിലും, സമയത്തും അപ്പോള്‍ ഹാജരായിട്ടുള്ള 
ദര്‍ഘാസ്‌ സമര്‍പ്പിച്ചവരുടെയോ അവര്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയി 
ട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ തുറക്കുന്നതാണ്‌. 


വൈകി കിട്ടുന്ന ദര്‍ഘാസുകള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


ദര്‍ഘാസ്‌ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ളവര്‍ മെഡിക്കല്‍ 
കോളേജ്‌ ഓഫീസില്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്ന പ്രകാരം തൂക 
അടച്ചാല്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകള്‍, പോസ്റ്റേജ്‌ സ്റ്റാമ്പ്‌, ഡിമാന്റ്‌ 
രഡാഫ്റ്റ്‌ എന്നിവ ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം വി. പി. പി. ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
അടങ്കല്‍ തുക-* 4,99,999 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില (നികുതി സഹിതം); 
ഒറിജിനല്‍ 1,695 (1500+180+15) 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്‌ 847.50 


Mem Bayo— 5000 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം വില്‍ക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8-2-2021, 3 മണി. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MAWANo—9-2-2021, 2.30 മണി. 


ദര്‍ഘാസ്‌ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും--9-2-2021, 
3 മണി. 


ദര്‍ഘാസ്‌ നിരക്ക്‌ പ്രാബല്ൃത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി-- 
31-3-2021. 


കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പ്രവൃത്തി സമയത്ത്‌ ഈ 
ഓഫീസില്‍ അന്വേഷിച്ചാല്‍ അറിയാവുന്നതാണ്‌. ദര്‍ഘാസ്‌ 
നടപടികള്‍ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ നിര്‍ത്തി 
വയ്ക്കുന്നതിനോ 


ഉള്ള അധികാരം (.പിന്‍സി പ്പാളില്‍ 


നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


Gaz. No. 5/2021/DTP (Stores Purchase). 
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List oF ITEMS 











Sl Name of Quantity Unit 
No. Items required 

1 CD3 (6m) 3 Kits 6ml 

2 CD5 1 Kit 6ml 

3 CD99 1 Kit 6ml 

4 ൭100 1 Kit 6ml 

5 LCA 1 Kit 6ml 

6 SMA 1 Kit 6ml 

7 ~~ Cytokeratin (AEI/AE3) 2 Kits ണി 

8 EMA 1 Kit 6ml 

9 PR 5 Kits 6ml 

10 ER 5 Kits 6ml 

11 Her2 5 Kits 6ml 

12 NSE 1 Kit 6ml 

13 GFAP 1Kit 6ml 

14 CD20 3 Kits 6ml 

15 CD30 1 Kit 3ml 

16 CD34 2 Kits 6ml 

17 HMB 45 1 Kit 3 ml 

18 Chromogranin 1 Kit ബ്ബ 

19 SAP Secondary kit 

(1250 tests) 2 Kits 100ml 

20 ൧7 1Kit ബി 

TENDER SCHEDULE 

1. Tender period for which the rates to be in firm— 
One year. 

2. The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned, 
otherwise the tender will be rejected. 

3. Advance payments conditions will not be 
considered. 

4. Tender forms are neither transferable nor the cost of 
it will be refundable under any circumstances. 

5. Tenders are to be sent with details and illustrated 


pamphlet (wherever necessary) neatly typed. 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 
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6. Tenders should be accompanied with a formal അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്‌. ദര്‍ഘാസുകള്‍ താഴെ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള 
agreement executed in % 200 Kerala—non തീയ തികളിലും, സമയത്തും അപ്പോള്‍ ഹാജരായിട്ടുള്ള 
Judicial— Stamp Paper together with required sum ദര്‍ഘാസ്‌ സമര്‍പ്പിച്ചവരുടെയോ അവര്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തി 
of Earnest Money Deposits. ¥ 
യിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടേയോ MoAMlavj Goes തുറക്കുന്നതാണ്‌. 

7. Earnest Money Deposits (one percentage) of the വൈകി കിട്ടുന്ന ദര്‍ഘാസുകള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 7 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in ASEH അമമ്്ിക്കു്ട Mahia sso Haableess 
favour of the Principal, Medical College, കോളേജ്‌ ആഫീസില്‍ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം ആവശ്യമായ 
Thiruvananthapuram. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക 

8 Firm will be exempted from furnishing Earnest അടച്ച ലടിുണ്താണ്‌. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ കൈമറ്റോ 
Money Deposit if they had produced the duly ചെയ്ത ചടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകള്‍, പോസ്റ്റു quod, aulaod 
attested copies of relevant certificate along with (woangG എന്നിവ ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
their tenderers. സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം വി. പി. പി. ആയി 

9. Tenders unsealed, unsigned or submitted without അയയക്കുന്നതല്ല. 
superscription as specified are liable to be rejected. അടങ്കല്‍ തുക 4,99, 999. 

10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില (നികുതി സഹിതം); 
deposit will not be entertained. 

ം ം ഒറിജിനല്‍“ 1,695 (1500+180+15) 

11. Belated tenders will not be considered under any 
circumstance. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്‌ 847.50 

12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples നിരതദ്രവ്യം 5000 
should be submitted along with the tender. Tenders 7 
without samples will not be considered for ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം വില്‍ക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
selection. സമയവു൦8-2-2021, 3 മണി. 

13. Tenders should bear the signature and full postal ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
address of the tenderers wherever necessary. MoAWANo—9-2-2021, 2.30 മണി. 

14. The undersigned reserves the right to reject any ദര്‍ഘാസ്‌ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും--9-2-2021, 
tender wholly or partially without any prior 3 മണി. 
information to the tenderers. 

ദര്‍ഘാസ്‌ നിരക്ക്‌ ,പരാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി- 
15. Specifications of the items are given in the list. 
31-3-2021. 

16. Negotiation will be made only with the firm offering aati coc ബിവ തര്‍ അതി dich ates a 
lowest price whose specification conforms to the 183 പവം . = , 
requirements in the Tender Notification. ബിന്നില്‍! eevmaHlsoe. അതിയായ്യണ്ത്മണ. Become 

നടപടികള്‍ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ നിര്‍ത്തി 

17. Tender will be opened in the presence of such of വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം [alladavlajogsled 
the tenderers or their authorized representatives നിക്ഷിപ്തമായിരിക്ക പ്പ 
who may present at the time. They should have 3. 
valid authorization letters. ‘Tree രതി 

1: vor പ ean. be had fram this office on 1. The period for which the rates to be in firm— 
working hours. 

8 One year. 
19. Amount quoted should be in Indian Rupees. ; ; 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 
(2) free delivery at the department concerned, 
[നമ്പര്‍ 59/2020] otherwise the tender will be rejected. 
നമ്പര്‍ സിട-14887(7)/2020/സ.മെ.കോ.തി. 2021 ജനുവരി 4. നി . 
(7)/2020/ 3 3. Advance payments conditions will not be 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്‌ മൈക്രോബയോളജി considered. 
വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക്‌ സ്ക്രബ്‌ ടൈഫസ്‌ ഐ. ജി. എം. എലിസ 
96 C1 (38 കിറ്റ്‌) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക്‌/വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്‌ 4. Tender forms are neither transferable nor the cost of 
നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ മുദ്രവച്ച ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു it will be refundable under any circumstances. 
കൊള്ളുന്നു. ദര്‍ഘാസ്‌ അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളില്‍ 5. Tenders are to be sent with details and illustrated 


ദര്‍ഘാസ്‌ നമ്പര്‍ എഴുതേണ്ടതും വൃക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച്‌ 
വെട്ടിത്തിരുത്തലുകള്‍ ഇല്ലാതെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍, മെഡിക്കല്‍ 
കോളേജ്‌, തിരുവനന്തപുരം-695 011, കേരളം എന്ന വിലാസത്തില്‍ 
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6. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 
16. 


17. 


18. 


19. 


Govt. Medical College, 
Thiruvananthapuram. 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in = 200 Kerala—non 
Judicial— Stamp Paper together with required sum 


of Earnest Money Deposits. 


Earnest Money Deposits (one percentage) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College, 


Thiruvananthapuram. 


Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 


their tenderers. 


Tenders unsealed, unsigned or submitted without 


superscription as specified are liable to be rejected. 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money 


Deposit will not be entertained. 


Belated tenders will not be considered under any 


circumstance. 


For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 


selection. 


Tenders should bear the signature and full postal 


address of the tenderers wherever necessary. 


The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 


information to the tenderers. 
Specifications of the items are given in the list. 


Negotiation will be made only with the firm offering 
lowest price whose specification conforms to the 


requirements in the Tender Notification. 


Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 


valid authorization letters. 


More details can be had from this office on 


working hours. 


Amount quoted should be in Indian Rupees. 


(Sd.) 


Principal. 
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ദര്‍ഘാസ്‌ പരസ്യം 
[നമ്പര്‍ 11/2020-21] 


നമ്പര്‍ സി4-10412/2020/ജി്റി.ഡി.എം.സി.എ. 
2021 ജനുവരി 5. 


ആലപ്പുഴ ഗവണ്‍മെന്റ്‌ റ്റി. ഡി. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്‌ 
ആശുപത്രിയിലെ ഹസ്‌ കീപ്പിംഗ്‌ വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക്‌ ബയോ 
മെഡിക്കല്‍ വേസ്റ്റ്‌ ര്രാന്‍സ്‌ പോര്‍ട്ടേഷന്‍ ട്രോളി 5 എണ്ണം 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദര്‍ഘാസുകള്‍ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 


അടങ്കല്‍ തുക-$ 2,50,000. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന്‌ പുറത്ത്‌ ദര്‍ഘാസ്‌ 
നമ്പര്‍, ഇനവിവരം, നിശ്ചിത ദിവസം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി 
പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍, ഗവണ്‍മെന്റ്‌ റ്റി. ഡി. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്‌, 
വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ -688 005 എന്ന വിലാസത്തില്‍ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. 


ദര്‍ഘാസ്‌ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 10-8-2021, 
1 മണിവരെ. അന്നേദിവസം 2 മണിയ്ക്ക്‌ ദര്‍ഘാസ്‌ തുറക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. ദര്‍ഘാസ്‌ സമര്‍പ്പിക്കു ന്നവര്‍ക്കോ അവര്‍ 
നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിക്കോ ഈ അവസരത്തില്‍ 
സന്നിഹിതരാകാവുന്നതാണ്‌. വൈകി കിട്ടുന്ന ദര്‍ഘാസുകള്‍ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദര്‍ഘാസുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ 
10 മണി മുതല്‍ 3.30 മണിവരെ ₹ 560 കോളേജ്‌ ഓഫീസില്‍ 
ഒടുക്കേണ്ടതാണ്‌. പകര്‍പ്പ്‌ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ * 280 അധികമായി 
ഒടുക്കേണ്ടതാണ്‌. ദര്‍ഘാസ്‌ വില്‍പ്പന 10-2-2021, ഉച്ചയ്ക്ക്‌ 
1 മണിവരെ മാധ്രമായിരിക്കും. ചെക്ക്‌, (AWA എന്നിവ 
ദര്‍ഘാസിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദര്‍ഘാസുകള്‍ 
തപാലില്‍ ലഭിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ദര്‍ഘാസിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ₹ 50 കൂടിചേര്‍ത്ത്‌ മണിയോര്‍ഡര്‍ അയയ്ക്കേ 
ണ്ടതാണ്‌. ദര്‍ഘാസുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസത്തിന്‌ 
10 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പ്‌ ലഭിക്കുന്ന മണിയോര്‍ഡര്‍ 
AVOCA സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. 
ദര്‍ഘാസുകള്‍ കൈമാറ്റം ചെയ്യാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. സാങ്കേതിക 
വിശദാംശങ്ങള്‍ ദര്‍ഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. 
ദര്‍ഘാസ്‌ സമര്‍പ്പി ക്കു മ്പോള്‍ 4 200-ന്റെ മൂദ്രപ്പ്രതത്തില്‍ 
സമ്മതപ്രതവും ക്വാട്ട്‌ ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ 
ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക്‌ പ്രിന്‍സിപ്പാളിന്റെ പേരില്‍ 
എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ്‌ (ഡാഫ്റ്റോ സ്ഥിര നിക്ഷേപ 
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവൃമായി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. 
MOM (BALSA സമ്മതപ്രതവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദര്‍ഘാസുകള്‍ നിരസിക്കുന്നതാണ്‌. 


[No. 11/2020-21] 


No. C4/10412/2020/GTDMCA. Sth January 2021. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Biomedical Waste Transportation Trolly 5 Nos. for the 
Department of House Keeping, Govt. T. D. Medical 
College Hospital, Vandanam. 


Approximate Cost—% 2,50,000. 


The envelopes containing the tender should bear the 
superscription “Tender No. & due date and should be 
addressed to The Principal, Govt. T. D. Medical College, 
Alappuzha”. 
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Last date for receipt of tender will be 10-2-2021 at 
1 p. m. Late tenders will not be accepted. The tender will 
be opened at 2 p.m. on 10-2-2021 in the presence of such 
of the tenderers or their authorized representatives who 
may be present at that time. 


Intending tenderers may obtain the tender form from 
the undersigned on all working days from 10.30 a. m. to 
3.30 p. ൩. on a cash remittance of * 560 which is the price 
fixed for tender form and which is not refundable under 
any circumstances. The tender forms are not transferable. 
Sale of tender forms will be closed at 12 Noon on 
10-2-2021. Cheques, Postage Stamps etc. will not be 
accepted towards the cost of forms, nor will the forms be 
sent by V.P.P. Tender forms will be supplied to the firm by 
registered post subject to a cash payment of $ 50 in 
addition as postage charges. Money Order will be 
accepted only if received within 10 clear working days 
prior to due date for submitted tender. Duplicate tender 
forms, if required will be issued of ₹ 280 per copy. 
Further details can be had from the College Office during 
working time. Tender should be accompanied by an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth ₹ 200 
and EMD 1% of total cost (not less than 1,500) of the 
items tendered. Tenders without EMD will be rejected. 


Govt. T. D. Medical College, 
Vandanam, Alappuzha. 


(Sd.) 


Principal. 


Technical Education Department 


ലഘു ദര്‍ഘാസ്‌ പരസ്യം 





[നമ്പര്‍ 4/2020-21] 


നമ്പര്‍ ഡി-243/2020. 2020 ഡിസംബര്‍ 31. 


മാവേലിക്കര രാജാ രവിവര്‍മ്മ കോളേജ്‌ ഓഫ്‌ 
ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സ്‌ പെയിന്റിംഗ്‌ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌ മെന്റി ലേക്ക്‌ 
മെഷിനറി ആന്റ്‌ എക്ഷിപ്മെന്റ്‌ സ്‌ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്‌ 
മുദ്രവച്ച ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 


അടങ്കല്‍ തുക-* 4,34,490 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില നികുതി ഉള്‍പ്പെടെ 
(ജി.എസ്‌.ടി.-യും പ്രളയ സെസ്സും) 
ഒറിജിനല്‍ 1,071. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്‌ 536. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MAWANo— 10-2-2021, 3 മണി. 


ദര്‍ഘാസുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11-2-2021, 1 മണി. 


ദര്‍ഘാസുകള്‍ തുറന്ന്‌ പരിശോധിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവു൦--11-2-2021, 3 മണി. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ ടി ഓഫീസില്‍ നിന്നും നേരിട്ടോ 
മണിയോര്‍ഡര്‍ ആയോ വിലയടച്ച്‌ കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്‌. 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റേര്‍ഡ്‌ തപാലില്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ 
അവയുടെ വിലയോടൊപ്പം ₹ 50 അധികം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
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സമക്ഷം 3-2-2021, 3 മണിക്ക്‌ മുന്‍പായി ലഭിക്കത്തക്കവിധം 
മണിയോര്‍ഡര്‍ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. ചെക്കുകള്‍, പോസ്റ്റ്‌ 
സ്റ്റാമ്പുകള്‍, (ഡ്രാഫ്റ്റുകള്‍ മുതലായവ ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങളുടെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ 
കൈമാറാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 


ദര്‍ഘാസുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നവര്‍ ₹ 220 വിലയുള്ള 
മുര്ദപ്രതത്തില്‍ യഥാവിധമുള്ള സമ്മതപ്രതം ഒപ്പിട്ട്‌ 
നല്‍കേണ്ടതും മൊത്തം വിലയുടെ 1% നിരത്ദ്രവ്യമായി 
കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്‌. സമ്മതപ്രതവും നിരത്രദവ്യവും ഇല്ലാത്ത 
എല്ലാ ദര്‍ഘാസുകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്‌. ദര്‍ഘാസുകള്‍ 
സമര്‍പ്പി ക്കുന്ന കവറിന്റെ പുറത്ത്‌ ദര്‍ഘാസ്‌ നമ്പരും 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ്‌. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറവും ദര്‍ഘാസ്‌ പ്രകാരം നല്‍കേണ്ട 
സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ടി ഓഫീസില്‍നിന്നും 
പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളില്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. 


[No. 04/2020-21] 


No. D-243/2020. 31st December 2020. 


Sealed and competitive tenders are invited for the 
supply of Machinery and Equipments for Painting 
Department of Raja Ravi Varma College of 
Fine Arts, Mavelikkara, Pin-690 101, Alappuzha District. 


Estimated Amount—% 4,34,490. 


Cost of tender forms including all taxes (GST and 
KFC) for each tender is as follows: 


Original 1,071. 
Duplicate—% 536. 


Last date and time of sale of tender form— 
10-2-2021, 3 p. m. 


Last date and time of receipt of tender— 
11-2-2021, 1 p. m. 


Date and time of opening tender—11-2-2021, 
3 p. m. 


Tender forms can be had from the office of the 
undersigned on cash remittance as above or by Money 
Order on all working days between 10 a. m. and 3 p. m. 
Those who want tender forms by Registered post should 
send additional ₹ 50 for each tender along with cost of 
tender forms by money order to the undersigned, 
which should reach this office on or before 3 p. m. on 
3-2-2021. Any other mode of payment as cost of tender 
form will not be accepted. The tender forms are not 
transferable. 


Tender number and date of opening must be 
superscribed on the envelope contains the tender. Tenders 
must be accompanied with an agreement executed and 
signed on Kerala Stamp Paper of value * 220 and 1% of 
the total cost of articles tendered as EMD. Tenders 
without agreement and EMD will be rejected. Detailed list 
of items required with specifications of the materials can 
be obtained from the office of the undersigned on 
working hours. 
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List oF ITEMS () (2) ൫ (4) 
Si. Item Specification Quantity 7. DSLR AF-S DX NIKKOR 18-200MM 
No. (Nos.) Camera Lens F/3.5-5.6G ED VR II with 1 
(1) (2) (3) (4) compatible with accessories : front lens cap 





3300 Im with HDMI port, 
Contrast ratio : 15000: 1 
Horizontal keystone slider 
Upto 10,000 hours lamp 
life in eco mode, Product 
dimensions : 237 x 302 x 82 cm. 
Digital zoom: 1.35 x 
Horizontal Resolution: 800 


pixels, Max Vertical Resolution : 


600 pixels, Noise level: 37 dB, 
Audio Wattage : 282 Watts 
Total USB ports: 1 Includes 
Remote 








1 Creative Touch Pen Active Area 19.5 x 11.5 inches 1 Nikon D850 LC -72, rear lens cap 
Display 4752 x 267.3 mm, Mac and PC AF-S DX NIKKOR LF-1. Bayonet Hood HB-35, 
compatible. USB/DVI 18-200 MM flexible lens pouch CL-1018 
connectivity, 230 cdm? 
Brightness, Color Manage- 8 HDMI cable HDMI cable, Durable Gold 1 
ment System - ICC profile, plated connectors. Latest 
6500° whitepoint default version 1.4, Heavy duty 
Number of Colors-16.7 internal Dual Strain Relief, 
million Viewing Angle- Length -20 metres, Full HD 
Horizontal :178° Vertical : 89° 1080P, Supports 3D 
Technology-Patented 
electromagnetic resonance 9. Humidity Control 139 litre humidity control 1 
method 16-User Assignable Dry Cabinet dry cabinet, with adapter 
Express Keys, Pressure 
Levels = 2048 8 pei Hp Govt. Raja Ravi Varma College of (Sd.) 
and eraser, Power Supply Fine Arts, Mavelikkara Principal 
Input Range- 100-240 VAC, , ; , 
50-60 Hz Power Supply- TT 
12 VDC, 6.67 A Weight-8.5 kg, Water Transport Department 
Base dimensions (WxHxD)- ‘ 
25.6 x 15.7 x 2.2 inches/ ക പര്യം 
650 x 400 x 55 mm. inclusive നമ്പര്‍ avi3-5764/2020. 2021 ജനുവരി 8. 
of Display stand and 
Rotation Lack Socews സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ കൊല്ലം 
സ്റ്റേഷനി ലേയ്ക്ക്‌ ഒരു വര്‍ഷ കാലയളവിലേക്ക്‌ /പുതിയ 
2 CPU System with 1 TB HDD Intel Core i7 1 ക്വട്ടേഷന്‍ നിലവില്‍ വരുന്നത്‌ വരെ ചുവടെപ്പറയുന്ന 
keyboard & optical Processor 16 GB RAM വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക്‌ വിധേയമായി ഡീസല്‍ വിതരണം 
mouse Processor speed : 3.5 GHz ചെയ്യുന്നതിന്‌ താല്‍പരൃമുള്ള ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നും 
or above 4 GB nvidia താല്‍പര്യപ്രതം ക്ഷണിക്കുന്നു. 
Graphics Card ; 104 keyed 
USB keyboard and Optical EST 
mouse combo 1. താല്‍പര്യപ്രതം നല്‍കുന്ന MNMdalM@Gola /aycorlosy 
3. Windows Windows 10 Professional, 1 സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും, എക്‌സ്‌പ്ലോസീവ്‌ 
10 Professional OS Format : USB Flash Drive ലൈസന്‍സുള്ളതുമായ ടാങ്കര്‍ ലോറി ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌, 
4. Bluetooth Pen Item weight : 300 g-Dimensions: 2 എക്‌സ്‌പ്ലോസീവ്‌ ലൈസന്‍സ്‌ എന്നിവയുടെ പകര്‍പ്പ്‌ 
Tablet (Medium) 26.4 x 20x 0.9 cm. 1 lithium ഹാജരാ ക്കണം. 
ion battery included Bluetooth, 
one pen tablet pen 2. ടി വാഹനം ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത പെട്രോളിയം 
replacement nibs, USB cable, കമ്പനികളില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള തിന്റെ 
quick start guide Included ഡീലര്‍ഷിപ്പ്‌ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ താല്‍പര്യപ്രതത്തിനോപ്പം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്‌. 
5. Anti Virus Anti Virus latest version, 1 PC, 3 Coe 
3 years 3. ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷന്‍ മാസ്റ്റര്‍ അറിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്‌ 
ം ം ം ആവശ്യമായ ഹൈ സ്പീഡ്‌ ഡീസല്‍ വിതരണം 
6. LED Projector SVGA Projector, Brightness: 1 


ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌. 


4. ഒരു ലിറ്റര്‍ ഡീസല്‍ മാര്‍ക്കറ്റ്‌ നിരക്കിനേക്കാള്‍ 
എര്ത രൂപ/പൈസ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടില്‍ വിതരണം 
ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമെന്ന വിവരം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്‌. 


താല്‍പര്യപ്രതം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി-- 
5-2-2021, 


വിശദ വിവരങ്ങള്‍ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ ഓഫീസില്‍ 
നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്‌. 


ഫോണ്‍ : 0477 2252015. 


സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്‌, 
ക്രേന്രേ കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ. 


(പ്പ) 


ഡയറക്ടര്‍. 
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